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Цфна за Губернскія ВЪдомости ‚съ первсылкою: 


Для обязательных подпиечиковъ 8 р: 50 к. нагодъ. Для чает- 
ныхъ подписчиковъ; на годъ—3 р. 80 к., на !/, года—2? р. 80 Е, 
на !/; года—1 р. 80 к. и на 1 мъсяцъ—1 р. 20 к. 


° На основам ВысочаАЙШЕ ‘утвержденнаго 8-го апръля · 
1908 г; ин! Государетвеннаго Совёта, Министромъ Внут- 
реннихъ Дълъ, по согзэшенію съ Министромъ Финансовъ я 
Говударетвеннымъ Контролеромъ, установлена на предстоящее 
ёъ.1:то января 1908 г. зетырехлътіе плата за печатаніе обяза- ‚ 
телъныхъ, кром судебныхъ, объявленій въ Губернскихъ В%- 
домостнхъ на ни жеслъдующихъ основаніяхъ: 


1) Плата за печатавіе обявательныхъ, кромё судеб- 
ных%, объявленій, помёщаемыхъ въ Губернскихъ` В%домо- 
етяхъ, опредвляется, независимо отъ ванимаемаго имъ мъста 
въ газет, по 16 кои. за строку, 

‚ \®) При повторен и одного и того же объявленія д%ъ- 
зается скидка 159], со стоимости второй, третьей и боле 
публикацій. 
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› печати, будетъ выходить и въ 1909 году. Во исполненіе про- 


„церемоніалы,—ОтдЪлъ. дЪйствій. Правительства: Правительствен- 
‘выя сообщения; Высочайшие Манифесты; Именные Высочайше Ука- 


рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы и опредъленія Свя- 
'тБйшаго. Синода ‘и Правительствующаго. Сената; приказы ‘по раз- 
нымъ вБдомствамъ; распоряжения, объявляемыя Правительствующе- 
О и Сенату Министрами и Управляющими Министерствами; цирку- 
3 зары; положенія, правила, вБдомости, росписанія, таксы, и проч, — 
| ” х Отдфлъ Внутренній: Изв ст1я о Высочайшихь Особахъ и столичныя. 
: > Саъднія и распоряжения по дъламъ печати. -—ИзвЪщенія. — Казен- 
„ ныя и частныя объявленія, Сверхъ того, въ „Правительственномъ 
Вфстник$“ будуть, помфщаться сообщенія изъ области обществен- 
ной, экономической и умственной жизни въ Россін и за границей. 
„Правительственный В стникъ“ выходитъ ежедневно, 
кром дней, слБдующихъ за воскресными и праздничными. 
Подписка принимается въ контор% редакція „Правительствен- 
наго ВЪстника“, хомфщающейся въ здаюи Министерства Внутрен- 
нихъ ДЪль, у Чернышева моста. 


Подписная цћна на „Правительственный ВЪстникъ“: въ Рос- 
сійской Имперіп, за годъ—12 руб., а на другіе сроки —по разсчету 
1 руб, за важдый мфеяць; за · границу—18 руб. въ годъ, яа другіе 
сроки--по разечету 1 руб. 50 коп. за мсядъ. За доставку и пере- 
сылку. 060б0й платы не взимается. 

Подписва принимается на вс сроки, но не иначе, какъ съ 
перваго числа каждаго мЪсяца и не далће, какъ до конца года, 


За перем ну адреса взимается: въ предфлахъ Россіи и за гра- 
цей —единовременно 1 :р., а за границу—по 60 коп. за мъслцъ. 

Плата за. объявления: взимается за занятое ими мЪето изъ 
разсчета по 25 коп. с0, строчки мелкаго шрифта—петитъ—въ од- 
номъ столбцъ —за каждый разъ.— За разсылку при „Правительствен- 
номь Въстникћ“ отдъльныхъ ‘объявленій, каталоговъ, прейсъкуран- 
товъ и проч, плата взимается по 1/, коп. съ лота вћса каждаго 
экземпляра. 

х ЦЪна отдЪльнаго номера „Правительственнаго Въстника“ въ 

50нторћ и у газетчиковъ —5. коп. 
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9 Въ контор редакціи принимается подписка на „Указатель ста- 
тей, шапечатаннихъ въ „Правительственномъ ‘ВБетник“ въ 1908 
году“,цБна за экземиляръ 25 кои. съ пересылкой. 

| Тамъ! же принимается подписка на. „Ёнижную ЛЪтопибь Глав- 
наго Управленія по дъламъ печати“ 1909 г., выходящую еженед®ль- 

Ф 50. ОтдЪльный номеръ (безъ пересылки)—15 к. Указатели въ роз- 

е вицу не продаются. Для библіотекъ и любителей изданіе печатает- 

О “Я съ одной стороны; подписка только годовая —пфна 9 р., за гра= 


ницу—14 р. Объявленія въ Книжную  Л№тонесь“ принимаются по 
ци: 1. страница—15 р., \/, стр.—8 р. п 1/, стр.—4 руб. 
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граммы, распредфленіе, текста. слЪдующее: Придворныя  извЪстія, и. 
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УРЕРДСАІЯ ВЪДОЩОСТИ. 
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.ПО СУББОТАМЪ. 


і бавленій къ нимъ имБютъ 
Статья 543 т. П ч. І ев. зак. изд. 1892 г. „Статьи оъФиціальной части Губернскихъ ВЪдомостей и При ) 
лицъ своей губерн!и, до коихъ в касаютея, а также для веъхъ прочихъ Губернекихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ : 

въ случа упущеній, никаков изъ сихъ м%етъ и лицъ не можетъ отговариваться неёвБдніемъ того, Что объявлено было озфищально чрезъ Губернекія Въдомости“. 


ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ, 


ис ии длины + пить аль 


МЗСТНЫЙОТДВЛЪ, 


СЛУЖЕБНЫЯ ПЕРЕМЪНЫ, 
* Шо Губернокому Правленйю, 


Поставовлевіемъ Петроковска- 
го Губернатора, отъ 31 декабря 
1908 г. за № 400, вольвонаем- 


‘ный писецъ канцеляріп Губерва- 
‘тора Зиновій Ланченко опред%- 
левъ въ Государственную службу 


чиновникомъ для письма канцедя- 
рій, съ 1 явваря 1909 года, 

` Поетановлевіями Петроковека- 
го Губернатора, отъ 7 сего января 
за № 402и 401: Секретарь Бре- 
зинскаго уъзднаго управления н, ч, 
Кипріавъ Бише уволенъ отъ зани- 
маемой должности, согласно про- 
шенію; ва вакантную же долж- 
ность ` Секретаря Брезинскаго 
уъзднаго уиравяевія назвачеяъ 
секретарь Брезинскаго магистра: 
та, н. ч. Конрадъ Філлковскій. 


По духовному вддомству. 


21-го Декабря минувш, года 
скончался админастраторъ при- 
хода Недобпёлинъ, Новорадом- 
скаго Уу$зда, ксендзъ Рохъ Ренд- 
шмито, 

Куявско-Калашскимъ Еписко- 
помъ уволенъ викарій прихода 
Кломвице, Новорадомскаго уЪзда, 
ксевдзъ Стехань Ковальский. 


Извъщенія, 


Разрёшенныя Петроковскимъ 
Губерваторомъ къ учрежденю 
общества потребителей: 1) „Един- 
ство“ въ дер, Рогожникъ, гмины 
Ожаровице, Бендинскаго у$зда 


‘и 2) „Соединеше“ въ дер. Богда- 


новъ, гм. . Паржнєвице, Петро- 
ковекаго узда, открыли свои 
дЪйствія: І-е— 1-го Сентября 1907 
года и П-е—15 Марта 1908 года. 


' |заеЪданій , Ипотечнаго  Отд%ленія 


|ея, что въ засЪданіи, состоявшем- 


10.го Января 1909 года о №2 


8) Плата ва объявленіе взимаетёя по разифру площа- 
ди, ванимаемой, объявлешемъ, при чемъ опрецъленіемъ. этой 
площади’ должно служить количество строкъ сплошного на- 
бора корпуса въ 30 буквъ. | 

: римљчаніе; ' При ‘печатаніи объявлен! допускается 
уцотреблене разныхь шрифтовъ и заказчику предоставляетея 
право выбора шрифта, имвющагоея въ типографіи, 

4) При разсылк$ объявлен въ вид приложен! взи- 
мается; кром% платы за:наборъ и бумагу, по разечету типогра- 
фін, также на почтовые расходы 1 руб. еъ 100 экземпляровъ, 
при чемъ объявлеш я, отпечатанныя въ другихъ типографіяхъ, 

‚ че принимаются. 

5) За доставку оправдательнаго номера`ввимается :особо 
по 20 коп. за эквемпляръ, 

6). Бевплатно печатаютея тё изъ обязательныхъь объ- 
явлен!й, которыя обвобождены отъ установленной платы на 

‘основаши особыхъ постановленй и распоряженій правитель- 
ства. ; І 


Публикащи, не полученныя Редакщею. до Четверга вечером 
печатаются не въ очередномъ, а сл5дующемъ за нимъ нумеръ 


П ——————————————————————————————————————— 


для веБхъ присутетвенныхъ мъстъ и должностныхъ 
указами и сообщеніями Губернекаго Правленія, посему 


Ипотечное отдЪленіе гореда | екаго о разръшеніи вырубки 2%: 
Томашова, Петроков. губ., при-|са на пространств въ 46 морг. 
мфняясь къ стать 2 постаповле-!180, прент. въ им%нія Козубы- 
нія б. Намъстника Царства Поль- старе — отказать“, | (3—Би.—3) 
скаго отъ 22 января 1822 г, и въ 
исполневіе предписавія 6, Прави- 
тельственной Коммисеіи Юстищи 
отъ 2 мая 1825 года за №5326, 
установило сл$дующую очередь 


Начальникомъ губернія утвер- 
ждены | въ должностяхъ лавни- 
КОВЪ 'И КАНДИДАТОВЪ къ НИМЪ, ВЪ 
очередь 1908-1911 г.г., гмивныхъ 
судовъ Лодзизскаго уфзда елф- 
дующія лица: по І округу—Явъ 
Матеушевъ Пахъ лавникомъ и 
Іосифъ Викентіевъ Отемпницкій 
кавдидатомъ къ нему; по П окр. 
Тосифъ Владиславовъ Макевичь 
лаввикомъ и Францъ Валентевъ 
| Косяда кандидатомъ къ нему; по 

" | Ш округу —Владиславъ Здрай- 

Отъ Петроковскаго ЛЪсоохра- ковскій лавникомъ и Александръ 
нительнаго Вомитета объявляет- | Ивановъ Бовикъ кандидатомъ къ 


нему; по ІУ окр.-—Михаилъ Мар- 


ва 1909 годъ: | 

‚Въ Яввар% 10 и 24, Феврал% 
Ти 21, въ Март Ти 21, Аир. 
яЪ 11 п 18, въ Мав 2и 16, Іювнъ 
би 20, въ Іюл% 4 и 18, Август 
8 и 22, въ Сентября 5 и 19, Ок- 
тябрф 10 и 24, въ Ноябр Та 
28 и Декабрь 4 и 17, 


ся 15 Декабря 1908 г., Комитетъ 
постановилъ: „признавая рубку 
лЪса въ имън. Козубы-Старе, гм. 
Воля-Венжиковая, Ласкаго Узда, 
привадлежащемъ Тосифу Домб- 
ровскому и Валеріяву Отоковско- 
скому, опустошительною, воспре- 
тать владфльцамъь производить 


тиновъ Грабарчикъ лаввикомъ и 
Юліусъ Давиловъ Шульцъ кан- 
дидатомъ къ нему; по У округу— 
Францъ Войцвховъ Вевюрскій — 
лаввикомъ и Станиславъ Лаврен- 
тіевъ Райскій кандидатомъ къ не- 
му и по ҮІ окр. --Карлъ Яновъ 
Ольшевскій лавникомъ и Фравцъ 


всякую рубку лса въ этомъ им%- 
ній, Въ ходатайств владфльцевъ 
имвія Домбровскаго и Стоков- 


Антоновъ Чехъ кандидатомъ къ 
нему. 


Утвержденная әурнальнымо постановленіемә Петроковскало 
Губерисказю Правленіл, состолвшимся 23 Декабря 1908 зода, 
прилодо-растодная роспись зор. Брезины на 1909 1005, пред- 


ставляет сльдующіе результаты: 
А. РАСХОДЫ. 


Глава І. Расходы текущіе. Руб. К, 
ОтдъленіеІ. Содержавіе мъестъ и лицъ го- 
родскаго управленія . ь } 7 . 7 3715 84 
Отд%леніе П. Содержаше городекихъ иму- 
ществъ и ваемъ отъ города помЪщеній , Я 2201 20 
Отдфлеше- Ш.’ Наружное благоустройство 
города : ‹ : : р : - . 1852 30 
Отд%левіе ГУ. Содержавіе учебныхъ, благотво- 
рительныхъ и другихъ общественныхъ заведеній. 878 84 
Отд%леніе Ү, На уплату долговъ и состав- 
левіе капиталовъ А , ; А А " 1221 62 
Отд%леніе УТ. Мелочные расходы 476 81 
Итого по І глав расходовъ ь $ 9846 61 
ГЛАВА П, Расходы единовременные . 1244, 14 
А всего расходовъ \ А 11091 35 


№ 2—10 Явваря 1909 г. 


Б. ДОХОДЫ. 


Глава Г. 
Доходы обыкновенные. 


Отд лене І. Съ городскихъ имуществъ и Руб. К. 
оброчныхъ статей, а также Е. отъ каци- 
таловъ 5 : і 4362 83 
Отдфлеше п. Сборъ съ владћльцевъ не. 
движимыхъ имуществъ Я " х 3396 75 
Отд%левіе Ш. Сборъ съ промышленвиковъ 2739 80 
ОтдЪлевіе ІУ. Налоги косвенные 4 Я 763 96 
ОтдЪленіе У. Доходы вспомогательные , — 
Отдфлене УТ. Доходы мелочные и слу- 
чайные б - ғ А , р $ Е 100 — 
Итого по І глав доходовъ . А . 11563 84 
ГЛАВА П. Доходы чрезвычайные . Р — = 
А всего доходовъ , 7118695 84 


ЗатЪмъ въ остаткЪ : Р 


271 99 


Торги на подряды, отда- 1909 г. по 1 явваря 1912 г, та- 


чу въ арендное содержа- 
не и ва продажу иму- 
ществъ, 


Ласное уфздное управленіе 
объявляетъ, что 22 Января 1909 
года, въ 12 час. дня, на базарной 
площади гор. Ласка будутъ про- 
изводиться публичные торги на 
продажу движимаго имущества, 
арестованваго у владфльца им%: 
вія Ласкъ, состоящаго изъ жере- 
бятъ и яловаго скота, за непла- 
тежъ податей и гмиввыхъ себор, 
за 1908 г. (35) 


Магистратъ гор. Лодзи объяв- 
ляетъ, что въ канцелярій его 21 
Января (3 февр.) 1909 г., въ 12 
часовъ дня, поередетвомъ запе- 
чатанвыхъ объявленій, будутъ 
производиться публичные торги, 
а именно: 

1) ва аренду въ течевіи 3-х- 

‚ лвтя съ 1 явваря 1909 г. по 1 
явваря 1912 г. доходовъ Лодзин- 
ской божничной кассы: а) отъ 
скамеекъ въ Лодзинекой синаго, 
гБ и б) отъ похоровъ ва еврей. 
скомъ кладбищ%, начивая отъ сум: 
мы 1077 руб. въ годъ, съ повы» 
‘шенемъ (їп ріиѕ) и 
2) ва подрядъ въ течевіе того- 
же трехл%тія 1999-11 г.г. постав- 
ки отоплевія и освфщев!я для си- 
нагоги и молитвеннаго дома въ 
гор. Лодзи, начиная отъ суммы 
476 руб. (їп шшив). 

Желающіе принять участіе въ 
сихъ торгахъ обязаны въ назва- 
пенвый для торговъ день пред- 
ставить въ магистратъ гор. Лод» 
зи запечатавныя объявленія, ко- 
торыя должны быть вяписавы по 
нижеуказанной форм$ ва бумаг%, 
обложенной гербовымъ сборомъ 
75 копфечваго достоинетва, безъ 
поправокъ и подчиетокъ, съ при- 
ложевіемъ временнаго залога на: 
личными деньгами, или казначей. 
ской квитавціи во взносЪ того же 
залога въ разм р !/,, части сум: 
мы, назваченной къ торгамъ; 3а- 
логъ Этотъ неудержавшимся при 
торгахъ будетъ немедленно воз: 
вращенъ. 

Объявлевія должвы быть запе- 
чатаны въ конвертЪ съ вадоисью 
на ономъ: „Въ магистратъ города 
Лодзи. Объявлевіе на аренду до- 
хода отъ скамеекъ въ Лодзин- 
ской синагог и платы отъ похо- 
ронъ ва еврейскомъ кладбищћ“, 
или „Объявлене ва подрядъ ао- 
ставки отопленія и освфщея!я для 
синагоги и молитвеннаго дома въ 
гор. Лодзи“. 

Подробныя условія для торговъ 
могутъ быть разсматриваемы въ 
магистратв ежедневно въ при- 
сутственвые дни и часы, 

Форма объявлешя, 

Велдетвіе публикаци магист- 
рата гор, Лодзи симъ объявляю, 
что обязуюсь взять въ аренду 
въ теченій трехлЪтія съ 1 января 


кой то подрядъ или доходъ за 
годичную сумму (здъсь написать 
сумму цифрами и прописью), под: 
чиваясь всъмъ условямъ, въ кон- 
дишяхь изложенвымъ, которыя 
мн хорошо извЪстны, 
Времеввый залогъ въ количе- 
ств 00 руб. пли (квитанцію та- 
кого то казначейства на столько 
то рублей) при семъ прилагаю. 
М%сто постоянваго жительства 
въ №. Число, мсяцъ и годъ. 
Подписать четко имя и фами: 
лію. — (2—2031—3) 


Магистратъ гор. Згержа объяв- 
лветъ во всеобщее евЪдфвіе, что 
въ кавцеляріи его 19 Января 1909 
года, въ 10 часовъ утра, будутъ 
производиться публичные глас- 
вые въ сокращенномъ ерок% тор- 
ги на продажу 23-хъ партій су- 
хостойнаго и буреломнаго дерева 


въ дачахъ Хелмо А и Крогу- 


зецъ В Згержекихъ городскихъ 


зБсовъ отъ нижепоименованныхъ 


суммъ съ повышевіемъ (їп р!аз), 
а имевно: 


Дача Хелмы А.: Отъ суммы: 
партія 1, 30 шт. 140 р. 10 к, 
у 8:4 у 158 „ 71, 

” 3, 7 1] 179 я 40 ” 

» 4, р э 110 ” 50 7 

» бу» 169, 27, 
а я СУРЕ 

т ПВ 147 „ 45, 

о 8» » 261, 28, 

э 9» и 172,61, 
н 0 аа 

» Ши 119 „ 96, 

о уаты 122 „ 22, 

м РЯ 136 „ 65, 
кб 107.2 81 
Дача КрогулецъВ: отъ суммы: 
партія 15, 30 шт, 78р. 17 к. 

5 16, 5 105 „ 61, 
т. ове, 

2 В 81 „ 86, 

„ 19, 22 шт. 112,30, 
Дача Хелмы А: отъ суммы; 
у 20, 30 тт. 111 р. 26 к, 

КС ОРЦООР з, оа 
8 197 86 » 31, 

>! 194.291) 171097586 „ 


А всего 670 шт. 3039 р. 49 к, 

Желающіе привять участіе въ 
торгахъ должны представить за- 
логъ въ размър% !/, , части торго: 
вой суммы, залогъ этотъ удер- 
жавщійен на торгахъ обязавъ 
сейчасъ же по оковчавіи торговъ 
пополвить до ', части предло- 
женной имъ суммы; залоги же 
лицъ неудержавшихся ва торгахъ 
будутъ имъ возвращены, 

Торговыя уелов!я могутъ быть 
разематриваемы въ магистратВ 
во всЪ присутственные дви и ча- 
сы. (56) 


Магистратъ гор. Згержа объ. 
являетъ симъ во всеобщее свЪдЪ- 
віе, что въ канцеляріц его З Фев. 
раля 1909 года, въ 11 чае. утра, 
будутъ производиться публичные 
гласные торги ра отдапу въ под: 
рядъ постройки 15-ти деревян- 
ныхъ скамеекъ и устройства ог- 


рады вокругъ городского парка 
вь гор. Згерж%, отъ суммы 1010 
руб. 98 коп., съ пониженіемъ (іп 
1118), 

Желающие принять :участіе въ 
торгахъ должны представить за- 
логъ въ :размъЪр% |, , части торго- 
вой суммы, залогъ этотъ удер- 
жавшійся ва торгахъ обязанъ 
сейчасъ же по окончавіи торговъ 
пополаить до !/, части предло- 
женной имъ суммы; залоги же 
лицъ неудержавшихся ва торгахъ 
булутъ имъ возвращены. 

Торговыя условія могутъ быть 
разсматриваемы въ магистрат$ 
во всБ присутственные дни и 
часы, (1—55-—3) 


На основавіи предиисанія Чен- 
стоховекаго уъзднаго управленія 
отъ 17 декабря м. г, за № 18932, 
магистратъ гор. Ченстохова объ- 
являетъ во всеобщее евд%ніе, 
что въ кавцеляріи его 26 февраля 
1909 г.,въ11ч. утра, будутъ про- 
изводиться торги посредетвомъ 
запечатанныхъ объявленій на от- 
дачу въ аренду кирипчнаго заво- 
да въ гор. Ченстохов%, на время 
съ 1 явваря 1909 года по такое 
же число 1921 года, отъ суммы 
1028 руб. 60 к., съ повышеніемъ 
(їп ріиѕ) въ годъ. 

Желающіе затБмъ торговаться 
обязавы явиться въ указанномъ 
мЪетБ и срокЪ, представивъ къ 
торгамъ временный залогъ, рав- 
вяющійся назначенной къ тор: 
гамъ сумм, который удержав- 
шимея при торгахъ до заключен!я 
контракта долженъ быть попол- 


|ненъ до суммы равяяющейся, 2-х- 


лЬтней арендной плат$. 
"Торговыя условія могутъ быть 
разематриваемы въ магистрат 
во вс присутствевные дви и ча- 
сы, (1—58—3) 


На основавіп предписавія Чев- 


стоховскаго уъздн. управзенія отъ | разсматриваемы въ Крушавской. 


17 декабря 1908 г. за № 18933, 

магистратъ гор. Ченстохова объ. 
являеть во всеобщее евЪдвіе, 
что въ канцелярій его 26 февраля 
1909 г., въ 11 ч, утра, будутъ про- 
изводиться торги посредствомъ 
запечатанныхъ объявлевій на от- 
дапу въ аревду копей песку и 


Тгаины въ гор. ЧенстоховЪ на вре- 


мя съ 1 Явваря 1909 г. по такое 
же число 1912 года, отъ суммы 
305 руб. ,съ повышеніемъ (іп рив) 
ВЪ годъ. 

Желающіе гатЬмъ торговаться 
обязавы явиться въ увазанномъ 
мств и срокъ, представивъ къ 
торгамъ временный залогъ, рав- 
няющійся '|,, часта назначенной 
къ торгамъ суммы, который үдер- 
жавшимся при торгахъ до заключ 
ченія контракта долженъ быть по. 
полненъ до !|, части предложен- 
ной годичной арендвой платы. 

Торговыя условія могутъ быть 
разсматриваемы въ магистрат 
во вс присутетвеввые дви и ча 
сы, (1—54—3) 


Войтъ гмины  Нонары, Ново- 
радомскаго у$зда, объявляетъ во 
всеобщее св8дВ ше, что въ Ќ›- 
нарокомъ ГМИННОМЪ управления 
21 Января 1909 годә, въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться 
публичные, посредетвомъ запе. 
чатанныхъ объявлевій, торги на 
отдачу въ подрядъ работъ по 
постройкЪ каменнаго двухъэтаж- 
наго зданія для гминнаго управ- 
ленія и начальнаго училища въ 
дер. Завада, гмивы Конары, Тор- 
ги вачнутся отъ суммы 8123 руб. 
58 коп., исчисленной по смътЪ 
ва рабочихъ п матеріалъ, съ по- 
вижентемъ, 

Желающіе принять участ!е въ 
торгахъ обязаны представить объ- 
явленіе по нижеуказаввой Форм 
п приложить временный залогъ 


ПЕТРОКОВСКІЯ ГУБЕРНС КІЯ ВЪДОМОСТИ 


въ размр% {|,, части торговой 
суммы, т. е. 812 руб, 35 
наличными деньгами. Торговыя 
условія могутъ быть ‘разематри- 
ваемы въ мфстной кавцезяр!и во 
вс присутственные дни и часы. 
Форма объявлевія. 
Всздетвіе публикащи Ковар- 
скаго гминнаго управлешя, симъ 
объявляю, что обязуюсь принять 
ва себя подрядъ работъ по пос- 
тройкВ каменнаго двухъэтажнаго 
здавія для гминваго ‘управлевя 
и начальваго училища въ дер. 
Завада, исчисленный по смфтЪ 
въ 8123 руб. 58 коп,, ва сумму 
(здЪеь написать сумму прописью), 
подчиняясь всЪмъ условіямъ, ко- 
торыя мы хорошо известны. 
При семъ прилагаю валогъ въ 
сумы 812 руб. 35 коп. (подци- 
сать имя и фамилію и число). 
(2—2046—3) 


Войтъ гмины 'Врушина, Ново: 
радомскаго у$зда, объявляетъ во 
всеобщее :свЪд%ніе, что въ Кру- 
шинскомъ гминвомъ ‘управленіи 
5 (18) февраля 1909 года, въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться 
публичные изуствые (т шіпиз) 
торги ва отдачу въ подрядъ ра- 
ботъ постройки каменнаго 2-хъ- 
этажнаго зданія для гмичнаго 
управленія и вачальнаго учили- 
ща, съ хозяйственными строе я- 
ми, въ дер. Крушина, гмивы того 
же названія. Торги вачвутса отъ 
исчисленной смЪтной суммы 9511 
руб. 97 кон., съ пониженіемъ, 

Желающіе приступить къ тор- 
гамъ обязаны представить залогъ 
въ размърћ 10% оцъночной суммы, 
т. е. 952 руб. валичными девьга- 
ми или процентными бумагами, 
который неустоявшимъ ‘ва төр- 
гахъ сейчасъ будетъ возвращенъ, 
а удержавшимся будетъ внесенъ 
въ мЪстную ©судо-сберег. кассу, 

Торговых условія могутъ быть 


гминной кавцелярм во ве при- 
сутственные дви и часы, 
(1-—23—3) 


Войтъ гмины Белхатувенъ, Пе. 


троковскаго уфзда, объявляетъ 
во всвобщее свъдЪніе, что въ Бел- 
хатовекомъ гмппномъ управленіп 


М (27) января 1909 г., въ 12 час. 


дня, будутъ производиться шуб: 
личвые торги ва подрядъ поставки 
освфщенія для Белхатовекой ев- 
рейской божвицы и школы въ те- 
ченій 1909/11 годовъ,0тъ суммы |ц 
125 руб. въ годъ, ва повижевіе, 
на поставку въ течен1и того же 
времени райскаго яблока ©тъ 
суммы 42 руб. 31 кой, въ год? 
на понижеще и ва яревду дохода 
отъ чтевія родаза въ течения то- 
го же времени отъ суммы 26 руб. 
67 коп. въ годъ ва повышеше. 
'Торговыя ўсловія м быть 
разсматриваемы въ Белұатов- 
екомъ гминномъ управлени во 
вс присутствевные дни и часы. 


(11) 


Правлен!е Варшавскаго онруга 
Путей Сообщенія симъ объяв, 
эпетъ, что 30 Января (12 Февраля) 
1909 г.; въ 12 часовъ дня, про- 
изведены будуть въ Общемъ 
Приеутстыи Правленія изуствые, 
съ допущещемь запечатаввыхъ 
объявленій, торги, а З (16) Фе- 
враля е. г., тоже въ 12 часовъ 
дня, переторжка, на отдачу въ 
Заподрядт берегоукр$иительныхъ 
новыхъ и ремонтныхъ работъ въ 
четырехъ дистанціахъ р, Вислы 
и ва р. Зап. Буг, вачивая тор 
ги отъ етоимости едивицъ ра- 
ботъ, показаввыхъ въ приложен- 
ныхъ къ торговымъ ковдиціямъ 
расцћночвыхъ въдомостиҳъ, вее» 
го ва суммы: 

въ 1-ой дистанціп р. Вислы 
около 80000 руб. 


во 2-0й диставщи р. Вислы 


коп. | около 24000 руб. 


въ 3-ей дистанцій р. Вислы: 

выше гор. Варшавы около 
29000 руб. 

ниже гор. Варшавы около 
40000 руб. 

въ 4-0й дистанція р. Вислы 
около 10000 руб, 

и ва р. Зан. Бугб 
24000 руб., при чемъ каждая изъ 
поименовавныхъ работъ состав- 
ляетъ предметъ отдЪльнаго тор- 
га. 

Срокъ овончанія работъ къ 
1-му Ноября 1909 года, 

Запечатанныя объявлевія, на» 
писанвыя по Форм, приложен- 
ной къ 144 ст, полож, о казен, 
подр. и постявкахъ и заключаю: 
щія требуемыя этою и посл дую- 
щими 145 и 146.ст. того же по- 
ложевія свдЪнія и документы, 
должны быть подаваемы лично или 
присылаемы по почт ‘невремн- 
но къ 12 часамъ дня, вазначен: 
ваго для торговъ, т. е. 30 Января 
(12.Февраля) 1909.г., съ надписью 
на конверт®: „Въ Правлеше Вар- 
шавскаго Округа Путей Сообще- 
вія. Объявлевіе къ торгамъ на от» 
дачу въ заподрядъ берегоукрв- 
пительвыхъ работъ въ „ “ ди- 
ставщи или на р. Зап. Буг. 

Прецентная уступка должна 
быть выражена въ одной общей 
цифр для всъхъ единицъ ра 
ботъ. 

Объявлевія, ве ‘удовлетворяю: 
щія ұсловіямъ 144, 145 и 14 
ст. полож. о казен. подр. и 00 
ставкахъ, а также поданвыя ила 


| присланвыя позже 12 часовъ дня, 


назначеннаго для торговъ, соглас- 
но 141-й ст. того же положевія, 
шризвавы будутъ недЪЙствитезь- 
выми, 

Желающіе вступить въ изует- 
вый торгъ обазавы шри объя- 
влеви, напиеавномъ ва соотв%т- › 
ственнаго достоинства ‘гербовой 
бумаг, представить; во 1-хъ, 


д евидЪътельство о личности и Е. | 
фзвоку ва уплату въ казну, р 


редъ ваключевіємь ковтракта, 
мошаваъ на торговлю, еъ пояс 
піемъ, что, въ случа вепсполневія 
сего, они подвергаются отв%т• 
ственности согласно 334 п 
ет. устава о ирямыхъ налога гъ 
(т. У Ов. Зак, 1898 г.), во 2- 
залогъ, равняющійся {, части 
подрядныхъ суммъ, а именно: 
по работамъ въ 1-0й ль 
ци 5000 руб, 

по работамъ во 2-ой дастан: 
щи 4000 руб. 

по работамъ въ З-ей дистав- 
щи: 

выше гор, Варшавы 4900 руб. 

ниже гор. Варшавы 6700 руб, 

по работамъ въ 4-ой дистан- 
ци 1700 руб. 

по работамъ на р. Зап. Бу- 
гЬ 4000 руб, 

Залогь этоть можетъ, быть 
представленъ вазичными деньга- 
ми или процентными бумагами 
изъ поимевовавныхъ въ 77 ст. 
и приложевійи къ ней полож. 0 
казен. подр, и пост, считая та- 
ковыя по куреу, онредфленному 
дая каждой бумаги Министер- 
етвомъ Финансовъ, 

Желающіе торговаться могутъ 
ежедневно, за исключен. празд- 
ничныхъ и табельныхъ дней, съ 
10-ти часовъ утра до 4-хъ чае, 
по полудни читать и списывать 
копіи съ предварительвыхъ үе 
ловій и приложевныхъ къ вимъ 
ввдомостей въ Правлевія Вар- 
шавскаго Округа Путей Сооб- 
щевія. дед" 


Судебный приставъ ЗОР. 
скаго овружвяго суда А Г.Тржемв- 
сей, жительествующій въ гор, Пе- 
троковЪ, по Одесской ул., № 26, 
на основаши 1030 ст, уст. тр, 


около ё; 


1А 


| 
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№ 2—10 Января 1909. г. 


судопр: ИмпЕРАТОРА АлеКСАНДРА 

’ П, объявляетъ, что 28-го Января 

1909 г.; въ 10 чае. утра, будутъ 

продаваться съ публичныхъ тор- 

 говъ: 

’ 0) Движимое имущество, при- 
надлежащее” наслёдвикамъ Мав: 
рикія Вивера, состоящее изъ бе- 
тонвыхъ водосточн. трубъ разной 

4 величины‘ и бетонныхъ тротуар- 

| ныхъ плитъ, пазваченное въ про- 

‚ лежу на ‘удовлетвореше претен- 

‚ зш Якова Берѓеова и оцвненвое 

въ 2899 руб. 95 коп. 

’ ИПродажа будетъ · пройзводить- 

° ся въ гор. Пегроков%, по Москов- 

ской улиц, въ домЪ № 237141. 

| (29) 


П) — Движимое имущество, 
і. привадлежащее · Маріи п Отани- 
славу супругамъ Хржановскимъ, 
состоящее изъ салонной · мягкой 
мебели и рояля, назначенное’ въ 
продажу ва удовлетворевіе пре- 
тензіи · Якова- Давида Кемпивска- 
го, оцзненное въ 350 руб. 
Продажа будетъ производиться 
въ гор. Петроковф, по · Петер- 
бургекой улиц%, въ:домъ Пуль- 
варскаго. (28) 


Судебный приставъ при еъ%з. 
дЪ мировыхъ судей І округа Ра- 
домской губ., по Конскому у%з- 
ду, Н. В. :Зеленевеній, . житель» 
ствующій въ гор. Конек, ва ос- 
_ пов, 1141. и 1146, ст. уст. гр. суд. 
1 Импкғатора АЛЕКСАНДРА 11, объяв- 
7 ляетъ, что 28 марта 1909 г., въ 10 
ч, утра, въ камер В мироваго съ$з- 
да Гокрувъг.РадомЪ будетъ про- 
даваться съ публичныхъ торговъ 
недвижимое имущество, принад: 
_ лежащее Ицеку и Кайли супру- 
_ гамъ Гозьдахъ, расположенное. въ 
_ гор» Конек, :,Ковекаго у%з., Ра- 
__ домекой губ., состоящее изъ не- 

движимости обозначенной № пол. 

228, пи. 204, имфющей участокъ 

земли. пространствомъ „въ три 


слдующін. строевія: кирчичное 
одноэтажное зданіе подъ толемъ 
съ пристройкой, въ которомъ ус, 
троенъ, , мыловаренвый. заводъ, 
кириичный сарай съ передней де- | 
реванвой стБной въ столбы для 
склада матеріаловъ и дровъ, кир- | 
| пичвый одноэтажный домикъ для 
_ сторожа подъ толемъ и деревян- 
_ ный заборъ около строеній. 
. ‚ Мывше это ве подходитъ подъ 
дЬйстьйе ВысочлйшаАго указа 19 
февраля 1864 г., въ общемъ вла- 
дћвіи съ кЪмъ либо другимъ не 
состоитъ, въ заставномъ влад%- 
ній съ кЪМЪ либо другимъ ве 
‚ находится, имфетъ ипотечную 
квигу, ‚ хранящуюся. въ ишо- 
течвомъ отдфленіи Копскаго у%з. 
‚ и вазначено въ продажу за долгъ 
въ, 1000 руб. съ процевтами и 
издержками въ. пользу Михаила 
Лозика. 
Торгь начнется съ оцфвочной 
суммы 2300 руб. 
„ Ве бумаги и докумепты, отно- 
сащіеся, къ сей недвижим., от- 
крыты для публики въ кавцеляріи 
мир, съ зда І окр. Радомской г. вл 
г,„Радом%, при которомъ будетъ 
производиться продажа. (87) 


Судебный приставъ съЪзда ми. 
ровыхъ судей 3-го Нетроковска: 

Ч го овруга В. С. Дудзинскій, жи- 
тельствующій въ гор. Лодзи, по 
Полудневой ул., подъ № 456/28 
объявляетъ, что 20 марта (2 апрЪ 
ла) 1909 г., съ 10 ч. утра, въ зал 
засћданій того-же съћзда въ гор. 
Лодзи будеть продаваться съ 
БУ торговъ педвижимое 
имущество, привадлежащее на 
прав полной собственности: 1) 
ваелБдству поел Петра’ Миль: 
царжевича и 2) “Маріанни Миль 
царжевичъ, расположенное въ 


’ 


морга и ‚ваходяццяея ва ономъ | 


ПЕТРОКОВСКЯ ГУБЕРНСКІЯ ВБДОМОСТИ. 


гор. Лодзи, по улиц Темной, 
подъ № 160 и въ мъетности „Пул- 
влочки“, состоящее: Г) изъ обне- 
севнаго заборомъ плаца длиною 
142 п ширин. 72!|, фут. и находя- 
щихся ва немъ етроеній: 1) жилаго 
деревян. одноэтажваго дома, кры: 
таго гонтомъ, 2) такого-же флиге• 
ля, крытаго толемъ и частью гон- 
томъ, 3) деревян. чулана, крытаго 
толемъ, 4) деревив. отхожаго мВ: 
ета подъ толемъ, 5) деревяннаго 
открытаго колодца и 6) садика, 
заключающаго 30 фруктов. и 6 
дикихъ деревьевъ; строенія ста- 
рыя, и П) изъ трехъ смежныхъ 
съ собою плацевъ, происходя- 
щихъ изъ 4-хъ екладовъ земли и 
имфющихъ пространства каждый 
илацъ ширипою около 38 и дли- 
вою около 40 локтей, 

Имущество это въ заставномъ 
владъиіи не ваходится, не ипоте- 
ковано, вазначено въ продажу въ 
порядкВ раздфла между пасл$д- 
никами и совлад®льцами по ис: 
полвительному листу Петро- 
ковекаго окружваго суда отъ 
17 октября 1908 г. за № 24558. 
Оцфнено вт 490 руб., съ каковой 
суммы и начнется торг. 

Веб бумаги и документы, отпо- 
сящіесн до продаваемой недви- 
жимости, открыты для публики 
въ канцелярій съБзда мировыхъ 
судей 3-го Петроковскаго округа. 

(20) 


И. д. судебнаго пристава при 
мировомъ създъ 2 Петроковека- 
го округа В. Г. Шишовъ, прожи- 
вающій въ гор. Ченстохов%, ва 
оеновавій ‘1141, 1143, 1148. и 
1149 ет. уст. гр. суд., симъ объ: 
являетъ, что будутъ продавать: 
ся съ публичныхъ торговъ: 


20 марта (2 апрфля) 1909 года, 

съ 10 ч.утра, въ камерБ гмин- 

ваго суда 3 округа. Ченстохов- 

скаго уфзда — въ посадъ Кло- 
буцк%. 


І) — Недвижимость, принадле: 
жащая Симилиціушу Ки%ць, рас- 
положенвая въ сел, Лойки, гм. 
|Грабовка, Чевстоховекаго уфзда, 
состоящая изъ части усадьбы 
‘проетранствомъ въ 11'/, морговъ, 
расположенныхь въ шести уча- 
сткахъ, гравицы койхъ подробно 
указаны въ описи, и елБдую- 
щихъ строевій : деревянваго одно- 
этажнаго жилаго дома, крытаго 
говтомъ и деревяпнаго хлЪбняго 
и скотяаго сараевъ, крытыхъ дос- 
ками и соломою, 

Недвижимость эта выд%флена 
изъ усадьбы, записавпой въ ли: 
квидацювной табели подъ № 18; 
подходить подъ дЪйствіе Высо 
ЧАЙШАГО указа 19 февраля 1864 
года, устроенной ипотеки не им$- 
етъ, въ зһставпомъ или аревд 
вомъ владфніи пе находится, но 
по заявленію Кмфця Ставиславъ 
Стеткевичь исходатайствовалъ 
разрЪшевіе на добычу изъ в$дръ 
земли продаваемой недвижимости 
желЪзной руды, съ каковою цфлью 
и производились уже развЪдки. 
Недвижимость пазначена въ про- 
дажу по требовапію повфренваго 
Ченетоховскаго Общества Взаим: 
наго кредита для промышленно: 
сти и торговли—пріобрътатели 
правъ Станислава Статкевича, по 
исполнительному листу Петро- 
ковскаго окружпаго суда отъ 1 
мая 1908 года за № 11451 и оц$- 
нена для продажи въ 800 руб., 
отъ каковой суммы и начнется 
торг. (38) 


23 марта (5 апрЪля) 1909 года, 
съ 10 час. утра, въ камерВ гмин: 


наго суда 1 округа Бендинекаго 


Уу$зда,--въ колони Редевь. 


П)—Недвижимость, принадле- | 
| Бендинскаго у%зда, 


жащая Мар!яныв Чепчикъ, Су- 
зани Слюсарчикъ, Войцвху Ру- 


|1864 г., 


пала и васлВдникамъ Екатерины 
Валіотекъ, расположенная въ ко- 
ловіи Рабка при селевій Климон- 
товъ, гмивы Горной, Бендинека- 
го узда, состоящая изъ усадь- 
бы общимъ проетрапствомъ въ 
11 морг, 56 кв. превтовъ, распо 
ложенпыхъ въ пяти отд'Бльныхъ 
учясткахъ, границы коихъ под- 
робпо указаны въ описи, и ел%- 
дующихъ етроеній: 1) жилаго 
одноэтажнаго деревянваго дома, 
крытаго соломою еъ пристроеп- 
выми къ нему сВвями, три дере- 
вянныхъ скотвыхъ сарая подъ 
одною соломеппою крышею и 
деревянный хлфбный сарай, кры: 
тый соломою, еъ пристроевнымъ 
къ нему изъ досокъ чулапомъ; 
2) жилый одноэтажный каменный 
домъ, крытый толемъ, съ при- 
строенными къ нему изъ досокъ 
тремя чуланами, крытыми толемъ, 
и 3) жилой одноэтажный дере- 
вянвый домъ, крытый толемъ, съ 
пристроенными къ пему изъ де- 
рева четырьмя чуланами, крыты- 
ми толемъ; каменный скотный 
сарай, крытый толемъ; деревян- 
ноё строеше, неоконченное по- 
стройкою, съ ненокрытою кры- 
шею и отхожія м%ста изъ до- 
сокъ, крытыя  толемъ, Около 
строеній растетъ до 22 штукъ 
разнаго сорта фруктовыхъ и ди- 
кихъ дерєвьевъ. 

Недвижимость эта ‘устроенной 
ипотеки не имфетъ, въ застав- 
помъ или арендпомъ владфніи не 
паходится, записана въ ликвидя- 
ціоввой. табели подъ № 28/28, | 
подходитъ подъ дЪйетв1е Высо- 
ЧАЙшАгО указа 19 февраля 1864 
г.) пользүётея правомъ паетьбы 
скота на общественномъ ‘пастби: 
щб и ва земляхъ фольварка Кли: 
монтовъ, назначена въ продажу 
безъ посзвовъ по’ требовниію 
Франца Рапштына, основанному 
ва исполвительвомъ лист гмин: 
наго суда 1 округа Бевдивскаго 
уВзда, отъ 3 яирћля 1907 г. за 
№ 1876 и оцфиена для продажи 
въ 2000 руб., отъ каковой сум- 
мы и начнется торгъ. (46) 

Ш) — Недвижимое имущество, 
принадлежащее `Фравцу Галіоту, 
находящееся въ кол. Феликсъ Ш, 
при сел. Н%мце, гм. Олькушеко- 
Съзерекой, Бепдинскаго ү%зда, 
состоящее изъ · плаца прострав- 
ствомъ около 260 кв, прент. ео 
строевіғми: а) каменнымъ одпо- 
Ээтажнымъ ЖИЛЫМЪ домомъ СЪ 
подкрышными помфщешями, кры- 
тымъ толемъ; 0) деревявнымъ 
зланіемъ, крытымъ толемъ, въ 
коемъ имфется одна жилая ком- 
ната; в) камеввымъ  скотвымъ 
сарлемъ, крытымъ толемъ; 
деревянвыми дровявиками, со- 
стоящими изъ семи отдфленй, 
крытыми толемъ; д) каменнымъ 
колодцемъ, и е) деревяннымъ р$- 
шетчатымъ заборомъ, 

Недвижимость эта устроенной 
ипотеки не имфетъ, записана въ 
ликвидацтонной табели па селепіе 
Н%мце подъ № 15 на имя Павла 
Галіота, подходитъ подъ дБйетвіе 
ВысочлйшаАго указа 19 февраля 
въ заставномъ или аревд- 
номъ владЪши ве находится, рас- 
положена между улицею безъ 
назвав я и землями Аптопа Юреч- 
ки, Юзефа Валюги и Станислава 
Юры; назначена въ продажу безъ 
посфвовъ ва удовлетвореше пре- 
тензи Антона Босака и оцБне- 
ва для продажи въ 1000 рублей, 
отъ каковой суммы и начнется 
торгъ. (43) 


ТУ)—Усадьба, принадлежащая 
Антону и Марянн8 супругамъ 
Сперчипекимъ, расположенная въ 
колоній Редень, гмины Горной, 
Петроков: 
ской губерній и состоящая изъ 


г), 


участка земли пространетвомъ 
въ 194 прента, грапицы котораго 
подробно указавы въ описи. Въ 
усадьб находятся елЬдующія 
строенія: 1) камевпвый 2-хъ этаж: 
вый жилой домъ съ мезовиномъ, 
крытый толемъ; 2) каменный: од- 
ноэтажный жилой домъ, крытый 
толемъ; 3) деревянный одноэтаж- 
вый жилой домъ, съ 2-мя иприс- 
тройками, крытый толемъ; 4) ‘въ 
Части камгнный и въ части дере- 
вяппый одноэтажеый жилой домъ, 
крытый толемъ, съ деревяввою 
пристройкою, крытою говтомъ, й 
5) каменные чӯлапы ^ (комерки), 
крытые толемъ. Во двор `им%- 
ются деревявпыя вы здныя воро: 
та, каменныя отхожін!“ мБета и 
огородъ. Вся’ усадьба ‘обнесева 
досчатымъ заборомъ. ” 

Усадьба записапа въ ликвида- 
ціопной табели подъ № 117, под: 
ходитъ подъ дВйетвіе ВысочАй 
ШАГО “19 февраля 1864 года, 
иметь заведенную ипотечную 
книгу, храпящуюея въ Бендӣн- 
скомъ ипотечпомъ отдБленій нодъ 
№ 130; въ Заставпомъ или арён: 
дномъ владфніи. ‘ве ‘ваходится, 
обременена ипотечными долгами 
на сумму 5800 руб. съ проц, и 
издержками; назначени въ прода- 
жү 10 требованію Адама Стер- 
чивскаго, освованному ва ‘иенол- 
пительномъ лист Нетроковекаго 
окружнаго суда ‘отъ 9 декабрэ 
1906 года зи № 25536 и оцЪнена 
для продажи въ 6000 руб., отъ 
каковой суммы и начнётся торгъ, 

(10) 


24 марта (6 апрфля) 1909 года, 
съ 10 чае. утра, въ камерф 
гмивваго суда 6 округа Бендив- 
скаго у$зда--въ селеніи Заверце, 


Ү)— Недвижимость, остапша: 
яся послЬ покойваго Франца Пав: 
лова Позизискаго, ‚ваходящаяея 
въ селеніи Цишовка, гм. Жарки, 
Бендиаскаго Узда, состоящая 
изъ половины крестьянской усадъ- 
бы пространствомъ, вмфстВ, съ 
землею, полученною за отказъ отъ 
сервитутовъ, въ девять морговъ 
двести восемьдесятъ семь съ по- 
ловиною превтовъ, „расположен; 
пыхъ въ отдёльныхъ одиннадцати 
участкахъ, гравицы, коихъ „под, 
робно указаны, въ описи. 

Недвижимость эта, въ, коей на- 
ходитея развалившійся. дереван; 
ный жилой, домъ безъ крыши, 
выдВлена изъ усадьбы, зацисан: 
ной въ ликвидаціонной табели 
подъ № 10]8 ва имя: Павла Поз- 
нанскаго; подходить шодъ дЪй- 
стые ВысочаЙшаАГО указа 19 фе: 
враля 1864 г,, устроенной ишо 
теки не имфетъ, въ заставпомъ 
или арендвомъ владфніи ве пахо- 
дятся; вазначева въ продажу безъ 
посфвовъ по. требовавію Калмы 
Велювекаго, основанному ва ие; 
полнительпомъ. лист гминваго 
суда 5 округа Бендинскаго у6з- 
да, отъ 19 февраля, 1903 г. за 
№ 545 и оцнена для продажи въ 
300 руб., но въ виду весостояв- 
шихся первыхъ торговъ, .на осно 
ваши ст. 1182 уст., можеть быть 
продана и пиже оцзнки (50) 


УТ) Недвижимость, принадле- 
жащая Матеушу Тосифову Дыши, 
находящаяся въ сел. Мержевци- 
це, гм. Оуликовъ, Бендинскаго 
узда, состоящая изъ половины 
крестьянской усадьбы, заийсан- 
ной по’дапной подъ. № 22, про- 
стринствомъ 9 морг. 61'|, прен. 
земли, граничащихъ: на '‘сВверъ 
съ казеннымъ: лВсомъ Ольштын- 
скаго лБеничества, на югъ’ съ 
участками земли Ивана Возвяка 
и Ивава Кржиковекаго, на’ ’во- 
стокъ съ учлеткомъ земли Автона 
Выленжека и на занадъ съ уча: 
сткомъ ‘земли Мацвя Дыши, На 


недвижимости находятся сл$ду- 
ющія етроевія: 1) деревянный 
одпоэтажный жилой домъ, ‘кры+ 
тый соломою; 2) деревянный хлъб- 
ный сарай, крытый соломою, съ 
пристроевнымъ деревяввымъ нах 
вБсомъ; 8) деревянный скотный 
сарай, крытый соломою, съ при- 
строеннымъ чуланомъ, крытымъ 
гонтомъ, и 4) камеввый погребъ, 
крытый толемъ. Во двор им%- 
ются колодезь и деревянныя от- 
хожія м$ста и въ развыхъ м$- 
стахъ растетъ до 10 штукъ ди: 
кихъ деревьевъ; кромъ того им 
ется сяъдующій мертвый инвен- 
тарь: ’оцна соломор$зка, одинъ 
деревянный окованный плугъ, од- 
на борова съ желъзпыми зубьями, 
одно жел зное ряло и одивъ обык- 
повеввый возъ. Вся недвижимость 
обнесена заборомъ изъ извест- 
коваго камня и устроепъ въЪздъ 
безъ воротъ, а при погреб ва- 
ходятся стЪвки вачатаго поетрой- 
кою дерявянваго дома. 
Недвижимость эта ‘устроевной 
ппстеки пе имЪетъ, подходить 
подъ дв йетв!е Высочдйшаго ука- 
за 19 Февраля 1864 г., въ застав- 
помъ или аревдномъ владъвій не 
находится; назначена въ продажу 
по требовапію Мацъя Фердыни, 
на оспованвіи ‘исполнательнаго ли- 
ста гминваго суда 3 округа Бен- 
динскаго уЪзда отъ 9 февраля 
1907 г. за № 432 и оцЗвева для 
продажи въ 1874 руб. 50 кои., 
отъ каковой суммы и начнется 
торгъ. (48) 


ҮП) Недвижимость, принад- 
лежащая Станиславу ^ Иванову 
Дрлбеку, расположенная въ сел, 
и гмин® Поремба Мржиглодская, 
Бевдипекаго узда, состоящая 
изъ усадьбы пространетвомъ въ 
6 морговъ 54°, пр., гравичащей: 
на сБверъ—съ лБсомъ и земля- 
ми, привадлежащими жителямъ 
побада Мржиглодъ, ва югъ-—съ 
владЪніями акціонерваго обще- 
ства Поремба, на востокъ—@ъ 
землями Гябреля и Виктори 
супруговъ Драбекъ и па западъ— 
ёъ землями Ивана Драбека, Въ 
недвижимости паходятся ел: 

дующія етроевія: 1) деревянный 

одноэтажный жилой домъ, кры- 
тый соломою, 2) деревянный 
хяБбный сарай, крытый соломою, 
и 8) деревянвый скотный сарай, 
крытый соломсю. Позади хлЪб- 
пиго еарая паходитея каменный 
погребъ и малый садикъ съ 26 
разнаго сорта’ фруктовыми де: 
ревьями. и ? большими тополями, 
а вокругъ строевій устроенъ де- 
ревянный заборъ изъ кольевъ и 
при заборВ ростетъ 1 березо- 
вое дерево. 

Недвижимость эта неппотеко- 
вана, въ‘ заставпомъ и аревд- 
Номъ владфвіи не находится, вы: 
дЪлена изъ усадьбы, записанной 
въ ликвидаціоввой табели подъ 
№ 4631, нодходитъь подъ дЪй- 
стве Высочайтшаго указа 19 фе- 
враля 1364 г., назвачева въ про- 
дажу по требованію войта гмивы 
Поремба- Мржиглодская, основан: 
ному на исполнительномъ лист 
Петроковекаго ‘окружнаго суда 
отъ 12 октября 1907 г, (двла № 
26) ‘и оцБиена дли продажи въ 
800 руб., отъ каковой суммы и 
начнется торгъ. (45) 


УПТ)—Недвижимость, привад: 
лежащая Севастьяну Пилиеу, 
раеноложенная въ селевін Огор- 
жельникъ, гм, Негова, Бендин- 
скаго узда, состоящая изъ по- 
ловины крестьянской усадьбы 
нространствомъ, вмЂотЬ съ зем- 
лею, полученпою за откавз ‘отъ 
вервитутовъ, въ 9’ морговъ 74 
пр., расположенныхъ въ десяти 
отдВльныхъ участкахъ, гравицы 
коихъ подробно указаны въ опи- 
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си. Въ недвижимости находятся 
слЬдующія строенія: жилой де: 
ревявный одвоэтажвый домъ, 
крытый соломою и деревянвый 
хлЬбный сарай, крытый соломою. 
Около строевій растетъ около 
106 штукъ разнаго рода и раз- 
наго возраста Фруктовыхъ м ди- 
кихъ деревьевъ. 

Недвижимость эта выдфдена 
изъ, усадьбы, записанной въ, ли: 
квидацюнной табели подъ. № 
1410 на имя Мацъя,.Пилися, 
подходить подъ дЪйствые Высо 
чайшаго указа 19 февраля 1864 
года, неипотекована, ‚въ. застав: 
номъ и аревдномъ влад%Ъвіи ‚ не 
находится, назвачена въ ирода; 
жу. безъ посЪвовъ по требовявію 
Вицентіа Пантеръ, основанному 
ва. исполнительныхъ.  листахъ 
гминваго суда 5 окр. Бепдинскаго 
УЪзда отъ 16 мая 1908 г. за. №№ 
866, 867 и 868 и оцфнена для 
продажи въ 550 р., отъ каковой 
суммы и начнется торгъ, 

Лица, желающія участвовать 
въ торгахъ, обязаны представить 
надлежащее удостовЪревіе о 
прав своемъ пріобрЪтать земли, 
подходящія подъ Высочайшій 
указъ 19 февраля 1864 г. (40) 


ІХ) — Недвижимость, остав- 
шанея. посл смерти Виктори 
Ядовской, ваходящаяся въ раіонЪ 
повада Козегловы; гм. Рудникъ- 
Велькій, Бендивскаго у%з,, состо- 
ящая изъ участва пахатпой зе- 
мля. простраоствомъ около 225 вв. 
прентовъ, безъ строешй, который 
расиозоженъ въ м$етности :п0дъ 
вазващемъ „Подъ-Буче“, на про- 
тяжеши отъ Сфверскаго, трактя 
до земель Ивана Лущика, между 
межами Томаша Опухлика и ва- 
слдник. Александра Ядовскаго, 
‚ Недвижимость эта неипотеко» 
вана, въ заставномъ или .аренд: 
номъ владЂвіи не ваходится, на- 
значена въ продажу. безъ ‚ посЪ- 
вовъ по требовавію Ивава и Ма: 
рянны суор. Лущикъ, основан- 
ному. на исиолнительномъ .дистЪ 
гминнаго суда ТУ ‚округа, Бен- 
динскаго уфзда отв 11 января 
1903 г. за № 16 и оцБнена для 
продажи въ 130 руб,, съ каковой | 
суммы вачнется торгъ,. :(51) 
ШРШ аз } 

Х)-——Недвижимость, ‚ шринад» 
лежащая Францу и Розамиа суп- 
ругамъ Галяръ, ваходащаяся въ 
посадЪ Козегловы, гм. Рудникъ- 
Велькій, Бендинскаго у%з., состо- 
ящая, изъ усадьбы пространств. 
въ 6 морг. 45 кв. прент., распо- 
ложевныхъ въ 8 участкахъ, гра- 
ницы коихъ подробно. указавы въ 
описи. Въ усадьбЪ. ваходятся 
сл5дующ строен я: каменный 
одноэтажный жилой домъ, кры- 
тый, толемъ; деревянвый, въ. ка- 
менвые столбы хлЪбный сарай и 
каменный скотвый сарай цодъ 
одною крышею, крытою тоземъ, 
и каменный погребъ со сводами 
изъ кирпича, пристроенвый къ 
стЬнЪ сараевъ и крытый толемъ. 

Недвижимость эта неипотеко 
вава, въ заставномъ или аревд: 
номъ владфніи ве находится, ва 
значена въ продажу. безъ посв: 
вовъ но требовавію “Франца Оло: 
ты, основанному ва исполнитель- 
номъ лист гминнаго суда ІҰ 
округа Бендинскаго, уъз. отъ 18 
января 1899 г. за № 146 и оцъ- 
нена, дзя продажи въ 600 руб., 
съ каковой суммы и начнется 
торг; (39) 


ХІ) — Недвижимость, привадле- 
жащая Абраму: Давиду, Мордқо 
ву и ФриметЬ Ароноввћ., супр. 
Варшавскимъ. расположелвая въ 
пос. и гм, Жарки, Бендивскаго 
уъз., обозначенная полицейск. № 
846, состоящая изъ участка земли 
пространствомъ въ 15, кв, прент, 
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со .етроевіями:. 1) каменнымъ од- 
ноэгажнымъ лицевымъ жилымъ 
домомъ, крытымъ говтомъ; 2) 
2-мя каменными одноэтажными 
жилыми домами, крытыми гон- 
томъ, изъ коихъ одинъ въ саду; 
3) . деревяввымъ .сараемъ, кры- 
тымъ гонтомъ, въ коемъ нахо: 
дится желЪзная машинка для руб: 
ки. древесной. коры; 4) кожевен- 
нымъ заводомъ въ части, камен- 
вымъ, въ, части деревяпнымъ, 
крытымъ, гонтомъ, въ, коемъ им%- 
ются 2 отдБлевія и, въ первомъ 
изъ вихъ находится 16 большихъ 
деревяввыхъ чавовъ для промыв- 
ки кожъ и: печь съ.мЪдвымъ кот- 
ломъ, а во второмъ, устроены 4 
ямы дзя моченія кожъ въ извест- 
ковомъ` растворВ. и .5) деревяв- 
пымъ павъсомъ,  крытымъ, гон; 
томъ, Съ южной „стороны недви- 
жимости отъ шоссе имБется Фрук- 
товый садикъ и деревянныя вы- 
Ъздвыя ворота съ каменвымъ за: 
боромъ, 

Недвижимость. эта въ, застав- 
номъ или ,аревдвомъ владъніи пе 
ваҳодится, имфетъ устроеоную 
ипотечную книгу, хранящуюся въ 
Бендинскомъ инотечномъ отдЪле- 
ній; подъ № 11 реестра; обреме- 
нена ипотечными долгами ва сум- 
му 4500 руб. съ проц. и издерж., 
пазвачена въ продажу ва удов: 
летвореше претепзій вдовы. Ка- 
ролипы Моравской и .оцЪнена для 
продажи въ 2000.руб., но въ виду 
несостоявшихся первыхъ торговъ, 
ва освоваыи ст. 1182, уст., мо- 
жетъ; быть продана и ниже оцЪн- 
ки. (41) 


ХП) — Права насл$дник. ‚ Ков: 
ставщи  Висвевской , ва совмъет: 
нов’ ВладЪніе съ Іосифомъ Вис 
невскимъ педвижимостью, нахо- 
дящеюся въ пос. Козегловы, тм. 
Рудвик® - ~ Велькй, Бендинекаго 
уъзда, состоящею изъ плаца про- 


стравствомъ въ 34 квадр. превта, 


расположевваго · отъ базарпой 
площади до плаца Франца Про- 
шовскаго, между недвижимостя- 
ми тогб:же Фрапца Прошовекаго 
съ одной ‘стороны и Тосифа Ха- 
хульскаго—еъ ‘другой стороны. 
На” плацу находятся слЪдующія 
етроевій 1) хл5бный деревянный 
сарай, ёрытый гонтомъ и частью 
каменныя И частью деревянвыя 
ствы; оставшінся отъ сгор%в- 
шаго. йла! ‘одноэтажнаго дома; 
2) алой“ одвоэтажный деревян- 
ный ‘домъ, крытый толемъ, и скот- 
ный деревянный сарай съ полу: 
разрутеняой ‘крышей; 3) жилой 
деревяввый одноэтажный домъ и 
каменная кузвица подъ одною 
гонтовою крышею съ пристроен- 
вымъ къ дому деревянвымъ ёа: 
райчикомъЪ, крытымъ говтомъ, и 
скотный дерёвянный сарай съ по- 
луразрутенною крышею. Стро- 
ен я, показанныя въ 1 пункт — 
наёлфдетвеввыя, а строёвя, ио- 
казанныя во 2 и 3 пунктахъ 
принадлежать супр. Кубальскимъ 
и супр. Барчикъ. 

Недвижимость эта неипотеко- 
вана, зацписава въ данной подъ № 
153, обозпачена полиц. № 162, въ 
заставномъ ‘или аревдаомъ ‘вла- 
дЪніп ве ваходится; права на- 
слЬдвяковъ ,.Констанцій ; Васнев- 
свой вазначевы въ продажу въ 
порядкъ раздЪла, по. требовавію 
Викевтя и: Фравцишка супруг. 
Руткевичъ, основанному. ва ис: 
полнительномъ' листЪ гминнаго 
суда ГҰ округа Бендивскаго у%з. 
отъ,21 авръля 1908 г. за № 836 
и оцъневы для продажа въ 400 
руб. съ каковой суммн вачвется 
торг. (42) 


ХШ)—Недвижимость, остав- 
шаяся 110616 смерти Карла и Су- 
занны. суор, Слива, ваходещаяся 
въ пос. Козегдовы, гм, Рудникъ- 


Велькій, Бевдинскаго у%з., состо- 
ящая изъ нлзаца и 4 участковъ 
земли, выдфлеввыхъ изъ общест- 
венвыхъ лБсовъ и пастбища, все- 
го. пространствомъ около 6 морг, 
45 кв. прептовъ, границы коихъ 
подробво указаны въ описи. На 
плацу имЪются слъдующія етро- 
евія: а) жилой деревянный одно- 
этажный домъ, крытый говтомъ, 
состоящій изъ 2 комватъ, 2 кла. 
довыхъ и еъней; б) жилой дере- 
вянный одноэтажвый домъ, кры- 
тый говтомъ, . состоящій изъ 1 
комваты и сБней; в) жилой дере- 
вянвый одноэтажный домъ, кры- 
тый гонтомъ, состоящій изъ 1 
комваты, 1 кладовой и сЪвей съ 
пристроенными къ нему подъ од- 
вою крышею 2 скотвыми сараями; 
г) хл5бцый и скотвый деревян 
вые саран, подъ одною крышею, 
крытою соломою, съ. пристроен: 
нымь къ вимъ чуланомъ и д) 
хлВбный деревявный сарай, кры- 
тый соломою, 

Недвижимость эта веипотеко- 
вапа, въ заставномъ или аренд: 
помъ владні не находится, за- 
писана въ давной подъ № 25, ва- 
значена въ продажу безъ пос%- 
вовъ, ва освоваши испозпитель- 
ваго листа гмивнаго суда ГУ 
округа Бевдинскаго уз. отъ 19 
1юля 1902 г. за № 1345, въ по: 
рядкз раздфла и оцБвева для 
продажи, въ 1000 руб., съ. како- 
вой суммы вачнется торгъ, 

Лица, желающія участвовать 
въ торгахъ, обязавы представить 
удостовъревіе о своемъ Русекомъ 
подданстве, (49) 


3 (16) АпрЪля 1909 г., съ 10 час. 
утра, въ зал засЪдапій съфзда 
мировыхъ судей въ г. Ченстохов%; 


ХІҮ) — Усадьба, оставшаяся 
посл смерти Ивава Мельчарека, 
расположенная въ сел, Кобылчи- 
це, гмины Вавцержовъ, Ченсто. 
ховскаго узда, состоящая изъ 
общаго пространства 8 морг. 238 
пр., расположенвыхъ въ пяти от». 
дфльныхь участкахъ, границы 
коихъ подробно указаны въ опи- 
си, Въ усадьбВ ваходятся с1$- 
дующія строен: 1) жилой дере- 
винный домъ, крытый соломою, 
съ. пристроеввымъ къ вему подъ 
одною крышею каменнымъ хлв- 
вомъ; 2) жилой деревянный домъ, 
крытый соломою, съ. пристроен- 
вымъ къ. нему вавфсомъ ва стол- 
бахъ, подъ которымъ устроенъ 
изъ досокъ хафвикъ и 3) дере- 
вянный хлЬбный сарай, крытый 


соломою. На камешвый хлћвъ 
и жизой домъ, указанный въ 
и, 2, заявляютъ права соб. 


ственности: на первый — Фрав- 
цишка Бучинская, а на второй — 
Авва Мильчарекъ. 

Усадьба эта неипотекована, въ 
заставномъ и арендномъ владъ- 
ніп ве ваходится, записава въ 
ликвидаціонной табели подъ № 
9/9, подходитъ подъ дЪйствіе 
Высочайшаго указа 19 февраля 
1864 года, пазначена въ продажу 
въ порядкЬ раздБла по требова- 
нію Томаша Мильчарека, осно: 
ванному на исполвительномъ зи- 
ст гминнаго суда 4-го округа 
Ченстоховекаго у63. отъ 17 мая 
1908г. за № 993 и оцЪнена для 
продажи въ 900 р., отъ каковой 
суммы и вачвется торгъ. (47) 


ХУ)—Права Томаша Набр- 
далика на совмЪствое владЪніе 
съ Маріявною. Набрдаликъ ве- 
движимостью, находящеюся Въ 
сел. и гм. Рендзины, Ченстохов- 
скаго узда, состоящею изъ ча: 
сти усадьбы пространствомъ 9 
мор. 248 пр., граничащей; ра 
югъ—съ дорогою, ведущею изъ 
Вычерць черезъ Рендзивы, ва 
сфверь—съ Яскровскимъ лъсомъ, 


суд., объявляетъ, что 23 


на, западъ—съ землями Өомы 
Вавржака и Павла Роспендека п 
на востокъ—съ землями: Павла 
Ендрасяка и Айзыка Хутмана. 
Въ ведвижимссти ваходатся саБ- 
дующія строенія: жилой домъ 
частью каменный, частью дере- 
вянный, крытый соломою, и хлЬб- 
вый сарай изъ досокъ еъ при- 
строеввымъ къ нему изъ досокъ- 
же. вавфсомъ, крытые соломою. 
Передъ домомъ отъ дороги не 
огороженный плацъ, ва коемъ 
растетъ 15 разнаго сорта фрук- 
товыхъ деревьевъ, 
Недвижимость эта неицотеко- 
вава, въ заставномъ.и арендномъ 
владЪв1и ве находится, выдЪленя 
изъ усадьбы, записанной въ. ли- 
квидащовной табели модъ. „№ 
36/58, подходить подъ дЪйствіе 
Высочайшаго указа 19 „февраля 
1864 г., права Томаша Набрда- 
лика назначены въ продажу по 
требовавію Рендзинской ссудо: 
сберегательной кассы, основан: 
ному ва исполвительномъ лист 
гмивнаго суда 4 округа Ченсто- 
ховекаго у$зда отъ 29 декабря 
1905 года. за.№ 2611 и оцъневы 
для продажи въ 400 руб., оть 
каковой суммы и вачвется торгъ. 
Лица, желающія принять уча- 
стіе въ торгахъ, обязаны пред- 
ставить надлежащее удостов$ре- 
ше о прав своемъ пріобрЪтать 
земли, подходящія подъ Высо- 
чайшій указъ 19 Февраля 1864 г. 
Вс бумаги, отпосящіяся къ 
продажамъ, открыты для обозр%ъ: 
вія въ камер. пмивныхъ судовъ: 
для 1-Й продажа въ пос, Вло 
буцкъ, для 2-Й и 8-й въ кодоніи 
Редень, для 4-Й —12-й въ селевіи 
Заверце, а для поелфдвихъ 2-хь 
въ канцеляріи мирового съЪзда 
въ гор. Ченетохов%. (44) 


Судебный приставъ съ%зда 
мировыхъ судей 1-го Петроков- 
скаго округа Антонъ Францевичъ 
Берендъ, жительствующій въ гор. 
Рав подъ № 118В, ва оено- 
вани 1148 и 1149 ст. і. граж, 
Марта 
1909 г., въ 10 зас. утра, въ зал 
заеБданій съФзда мировыхъ сү: 
дей 1-го Петроковскаго ‚округа 
будетъ продаваться съ публит: 
наго торга недвижимое имуще- 
ство, принадлежащее васлдои- 
камъ Станислава Петрова Бевы, 
и насаъдник. Петра Бевы—То 
машу и Николаю Бена, находя- 
щееся въ дер, Швейки+вельке 
подъ № 7 ликвидац. таб., гмины 
Стара-весь, Равскаго, уфз., соето- 
ящее изъ 11 морг, 87 вв, превт. 
земли, съ слъдующими деревяв- 
выми, крытыми соломою, строе- 
віями въ ветхомъ состоявш, ‚а 
именно; 1) жилымъ домомъ съ 
скотнымъ сараемъ, 2) хлЬбнымъ 
сараемъ и 3) во дворв обыкво- 
веннымъ колодцемъ безъ сруба 
и журавая, съ растущими при 
строевіяхъ 39 штуками плодовы- 
ми разваго сорта и величивы де- 
ревьями и 1 дубомъ,—е0 веБми 
правами и ограниченіями, соглас» 
но описи судебн. пристава отъ 18 
октнбря 1908 года, 

Им%віе это вигдв ве заложено 
и подходить подъ дБйствіе Вы- 
СочАЙшаго указа 19 февраля 1864 
г., вазвачено въ продажу для 
взысканія съ васзБдетвеннаго 
имущества посл Станислава Бе- 
вы въ пользу Александра Аевска- 
го, Антова и Войцъха Бевовъ 
и Маріанны Дихоцкой 420 руб. 
съ проц. и издерж., по 4 испол- 
вительнымъ листамъ гм. суда 4 
округа Равекаго у$зда отъ 10 
октября 1907 г. за № 1032, отъ 
3 юня 1508 г. за № 586 и отъ 
24 [юля 1908 г. за № 793 и 195 
и для продажи оцёнено въ 100 
руб,, съ каковой суммы и вачнет-. 
ся торгь. 
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Лаца, ж желающія ‚ привять узз- 
стіе въ торг, должны предста- 
вить удостов$ реше © крестьян- 
скомъ происхождени и о посто» 
явномъ жительств въ здъшнемъ 
кра, согласво 11 ст. Высодайте 
утвержденвыҳъ 11 юная 1891 г. 
правидъ. 

Ве бумаги и документы, отво» 
сящіеся до иродаваем. имущества, 
открыты дая пубзики въ канде» 
ляріи създа мировыхъ . судей 
1-го Петроковск. округа. 


Судебный приставъ създа ми- 
ровыхъ/ судей, 3-го. Петраковска-, 
го округа В. С. Дудзинсый, жи-. 
тельствуюций въ гор. Лодзи, по 
Полудневой ул., № 496/28, объяв- 
ляетъ, что въ зал засЪдан!й 
того. же, съъзда въ г. „Лодзи бут 
дутъ продаваться съ, субзичвыхъ 
торговъ: 

20 Марта, (2. АпрЪля) 1909 г., въ 
10, час. утра: | 

Въ  измЬненіе объявлена, . при- 

печатанваго въ №49 Петро» 

ковскихъ, Калищ., Радом,. и В$- 

лецкихъ, а. также въ № 96. Варг 

щавскихъ Губерв, ВЪдомостей за 
1908 годъ. 

Г) — Недвижимое имущество, 
принадлежащее ва правЪ полнаго 
владв Ё№оифу  Ковчивекому 
(онъ-же Каичиноюй) и Акцювер- 
ному обществу бумажныхъ ма- 
нухактуръ И. К. Позванекаго 
нераздЪльво, ‘расположенное въ 
гор. Лодзи, по ул, Древновской, 
подъ 'инотеч. Ж прежде 116; вы- 
вв 95, полиц. 39, ‘состоящее изъ 
пустопорожняго плаца, имфюща- 
го ширины по’ фронту Древнов- 
ской ул. около 32-хъ Футовъ и 
длины или Глубины около’ "е 
футов. е 

Имущество это не находится 
въ заставзомъ владфнш, имфегь 
устроенную ипотеку, ипотечная 
книга хранитея въ Лодзивеќомъ 
ипотечвомъ отдфленіи и `ипотеч- 
ные долги простираются вмет8’ 
съ охравительными ‘статьями до 
суммы `3000 руб. съ проц, в из- 
держками; назпачево въ прода- 


жү на пополненіе взысканія съ 
бывшаго владъльца Эдуарда Лян- 


га въ пользу Инана Ивановича 
Штильдта, какъ ваелфдника отца 


и пріобрътателя правъ · Юліуша 


Питша и др. въ еумм® 1000’ р. 
съ процентами и издержками, 00 
исполнительному листу Пет тре- 
ковскаго окружнағо суда, отъ'18 
аиръля 1895 г. ва № 5558; өңв- 


(62) 


рт" 


нено въ 2000 р., съ каковой сум: 


(01) 


П)— Три Лодзинскія ведвижи- 
мости, привадлежатія ва иравф 
полнаго владъвіз Оамумху, онъ 
же Шмуль, Борвитейву, а имён: 
но: І) недвижимость по Вавадекой 
улиц подъ № 54фа :52, еостоя- 
щая изъ пустонорожняго’ илаца, 
обнесеннаго со веБхъ сторон 
деревнннымъ заборомъ, общимъ 
простравствомъ ‘167 1], квадрат- 
ныхъ важенъ или 2298 квадрат- 
ныхъ локтей; Т) недвижимость шо’ 
улицв Пасяжъ-Шульца подъ ‘№ 
1596]90, состоящая‘ изъ пуето- 
порожняго плаца, обнесенваго съ 
двухъ сторонъ деревявнымъ ’‘38- 
боромъ, общимъ пространствомъ 
336 ', квадр. саж, или 4611 кв. 
локтей, и Ш) недвижимость ва 
углу Ново-Целельвяной и Законт: 
ной улиць подъ № № 1630 и 1631, 
состоящая изъ пустопорожвяго 
изада, обнесенваго съ трехъ, сто-, 
ронъ деревяннымъ заборомъ, 06- 
щимъ простравствомъ 360 квадр. 
саж. или 4939 квадр. локтей, г 

Недвижимости эти не находят- 
ся въ заставномъ владъеи, дм, 
ютъ устроевныя ипотеки, инотеч-, 
ныя ввиги хранятся въ „Лодзач-. 
скомъ ицотечпомъ. отдћленіп. и. 
ипотечные „долги простираются. 


мы и вачветса торгъ. 


№ 2—10 Января 1909 г. 


вмстћ съ охрапительпыми стать- 
ями до суммы.. 15000 руб, съ 
прод. и издержками (на каждомъ 
ими); назначевы въ продажу 
на, удовлетвореніе претензія. ‚То- 
сифа. Граве. въ сумм% 7000 руб. 
съ проц. и; издержками, п0.,и6- 
полвительному листу Петроков: 
скаго х окружнаго вуда, отъ 15 
марта 1906 г. ва:№ ‚10952. Оцз- 
невы; Ш. ведвижимость въ 1034 
руб. .10 кои, П. недвижимость 
’ въ №15. руб. 95 коп. а, Ш. вед: 

вижимость въ, 2469 руб. :50 коп,, 

во. въ; виду, вторичвыхъ. торговъ 

могутъ быть цроданы и, ниже 

одЪнки., (65) 


23 Марта (5 Апръля) 1909 г., въ 
10 зас. утра. 


~ Недвижимое имущество, 
принадлежащее ва прав полва“ 

го владфнія; Розазіи., Матесъ и 
Эмили, Августъ, ЭммЪ, Рудоль: 
фу, „Адольфу, „Альвин, и. ОльгЪ 
семейству,  Матесъ вераздёльно, 

’  расположеввое „въ гор. Лодзи, по 
| улиц. Русской, подъ, № 1264/6, 
состоящее изъ. плаца „простран: 
ствомъ 1794. . квадратныхъ, лок: 
тей и, слъдующихъ строен: 1) 
жилаго деревяннаго съ черда- 
комъ дома, 2) деревянныхъ комо- 
рокъ „118) колодца, съ васосомъ 
и забара; ‘строен покрыты то: 

_ шемъ, 


Имущество это. ‘аё ‚вАХОДИТОя 
въ заставпомъ, івладфніи, имзетъ 
устроевную ипотеку, ипотечная 
квиға хранится. въ, Лодзипеком» 
ицотечномъ, отдћлевія ‹ и ипотеч- 
вые долги: простираются выБотъ 
съ „охравительными» статьями до 
® еуммы 1815 рублей съ прод. и 
о назначево въ продажу ва удов- 

летвореніе претензіи Розаліи Гро- 

шаніь ‘въ сумы. 1345:руб. съ 


проц, и издержками съ Розазіи 


_ Матесъ, по исполнительному ли- 


Петроковскаго окружнаго | 


е 
| ней отъ 22 декабря 1904 г. за 


_ №16709; оцёнево‘въ”1000 руб., | 


съ каковой суммы вачӣетеиторгъ. 
Вев бумаги и документы, от- 
носящіеен до продаваемыхъ ИМ - 
ній, открыты" дзя публики въ кан: 
цезнріп ‘мироваго създа: 3-го Пет- 
роковекаго округа. (64) 


Судебный приставъ мироваго 
_ оъфзда 1 округа Вартавекой туб. 
В. Г, Ивановъ, қит едьствующій 
_ вЪ гор. Варшав%, п0 улице Мар: 
_„ шалковекой, № 36, на-основавіи 
#1148 и 1149 ст. уст: гражд; суд., 
объявляетъ, что 20 Марта. 1909 
Г. въ 10 час, утра, въ при- 
° рутстви мироваго съфада І окр, 
Варшавской губ,, въ г, Варшав%, 
по улиц Слизкой, № 18, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
часть крестьянекой усадьбы, при- 
надлежащая Аугусту Глеемаву, 
расположенная въ дер. Шоны: 
Нъмецкіе, гм. Мокотовъ, Варшав- 


скаго УуЪз., записавной въ ли. 


квидадіовпой. табели, подъ № 1, 
заключающей въ себ 9 моргавъ 
253 прейта‘ земли, подходящей 
подъ дЬйстве Высочайшиго ука- 
’ За 19 февраля 1864 г. На усаль: 
‚ 0% этой имется деревянный за. 
’ боръ, М0.фруктовыхъ деревьевъ, 
’ 300 кустарниковъь и ваходятся 
нижесљдующія строен: а) жи- 
лой деревянный домъ, ‘крытый 
гонтомъ, о 3 избахъ и одной с$- 
ви,.6) хлъбный деревянвый са- 
рай, подъ .ёозомой ін в) деревяв- 
ный сарай подъ тонтомъ. 
Недвижимость Эта въ застав: 
номъ , владБній ве находится и 
| строевной ипотеки не имфетъ. 
ренда податей. и. тмин. 
эровъ. съ описанвой недвижи- 
моста ' уплачиваетоя ежегодно 25 
руб. каковые въ педбимк не чи: 
саятея, будегъ продаваться ‚на 
удовдетворевієе. Якова. Хазса въ 


сумм%: 1883. руб.:съ проц. и изд; | мевћъе ата части цЪны, остальную 


и Петра Пельдера въ сумм 
450 руб. съ проц. и издержками, 

"Торѓгъ ‘начнется съ оцБночной 
суммы 4000 руб. 

"Желаютщіе торговаться обяза- 
вы представить въ день торга 
свидфтельство о крестьянскомъ 
своемъ происхожденіи, а. равно 
удостов$ реше Комевданта Вар, 
шавеќой кр$иости ня право про- 
живавя въ ратонВ таковой. 

Покупатель, предложившій ва 
торгахъ высшую цну, долженъ 
пемедленно представить въ видъ 
задатка {|,, часть торговой цВны, 
а остальную въ семидневный 
срокъ. 

Вев бумаги, отвосящіяся до 
продаваемой ` недвижимости, от- 
крыты для публики въ канцеляріи 
мироваго създа, (36) 


Судебный приставъ при съ%з- 
дъ. мировыхъ судей 1-го ‘окру- 
га Калишской губ, Н, В. Аквиль- 
яновъ, жительствующій въ гор. 
Калиш, ва освоваши 1148 г 
1149 ст. уст. тр. суд., симъ объ- 
являетъ, что З (16) АпрЪля 1909 
г,съ 10 час. утра, въ залВ за- 
сВдавій того же съЪздя въ тор. 
Калиш%, по улиц Бабиной, № 23, 
будутъ !иродаватьея съ. публич- 
ныхъ торговъ: 

Т) —Крестьяиская усадьба, ос: 
тавшвися ае покойнаго Але- 
кеавдра Начинскаго, расположен: 
ная нъ \деревиЪ ОСканчевъ, гми- 
пы: Пекары, „ Турекекаго Узда, 


‚Калишек..губ., записанная цо: ди- 


квидаціоявой табели таро же сел. 
подъ, № 8, состовщая изъ 20, мор- 
говъ 11 прент, земли съ правомъ 
ва общественное пастбище и жи- 
лого деревяннаго сарая изъ до- 
сок въ стойкахь, подъ соломою, 
въ среднемъ рона застрахо- 
вавпаго въ 1120 руб. 

Усадьба эта не ипотекована, 
пигдБ не заложена, подходитъ 
подъ дфйств1е Высочайшаго үка- 
за 19 февр. 1864г, и вазпачена 
Въ продажу! дли `удовлетворешя 


претензій Константина и Юли 


супруговъ Вальчаковекихъ, "Гор 
ги начиутея съ. одъночвой суммы 
1600 руб. (21) 


п) — Крестьянская усадьба, 


привадлежащая . шополамъ вдовЪ 


Фравдищк® Корнацкой, ныв$ же- 
1% Станислава Пржибыла, распо- 
зоженвяя въ дер. Жиховъ, гм. 
Стржалковъ, Турекскаго у%3,, за- 
писавная цо ликвидаціонной та- 
бели того-же сел, подъ № 2120, 
состоящая изъ 23 морг. 107 ир. 
земли. съ жилымъ деревяннымъ 
домомъ, 

Усадьба эта не ипотекована, 
нигдЪ не заложена, подходитъ 
подъ дъйствіе Высочайшаго ука- 
за 19 Февраля 1864 г. и обреме- 
нева пожизненвымъ пользовавіемъ 
и алиментами въ пользу Ядвиги 
Корнацкой, жены шокойваго Ан- 
дрея` Корвацкаго, согласно вотя- 
ріальпому акту ‘6. Калишекаго 
потаріуса Смоленскаго, за № 
82, 1879 г, Означенвая усадьба 
вазвачепа; въ продажу. для улов 
летворев1я претензш Маера- Шля- 
мы Баума и др. 

Торги начнутся съ оцфвочной 
суммы 3000 руб., но, согласно 
1182 ст. уст. гр. суд., сказан- 
ная усадьба можетъ быть про» 
дава и ;ниже оцнки, 

Къ торгамъ допущевы будутъ 
лица, представившія докумевты, 
поименованные, въ ст, 3, 11 и 18 
Высочайше | утвержденныхъ 11 
іюпя 1891 г. правилъ, 

Покупатезь, предложивний на 
торгахъ высшую цЪпу, обязавъ 
будетъ согласно 1161 и 1162 ст, 
уст, гражд, суд. изд. 1883 г, не- 
медлевяо посдВ торга ввести ве 


же часть, вмфетв съ елБдуемы: 
ми по гербовому уставу пошзина- 
ми;—въ течеше слъдующихъ за- 
тъмъ 7. дней. 

Бумаги, касающіяся къ сей 
усальб$, открыты будутъ для 
публики · въ. кавцеляріи еъЪзда 
мировыхъ судей І округа въ гор. 
Калиш%, 


Судебный . приставъ Варшав- 
скагохокружнаго сула: Л: М. Явор- 
сн, жительствующий въ. Варша» 
въ. по ул. Оольной, № 5; симъ объ- 
являетъ, что 24 марта 1909 года, 
съ 10 часовъ утра, въ зал засф- 
даній. Варшавекаго · окружнаго 
суда `будутъ продаваться съ 
публичвыхъ торговъ недвижимыя 
имущества: 

14) Варшавская ‘недвижимость 
№ 754, припадлежащая Иваву 
Войцьховичу Леперту; расио: 
зожепная на вотчанной землВ, ио 
ул. :Электоральвой, №. 18, : состо: 
ящая :изъ плаца :простраветвомъ 
около. 11120. кв, Фут., камеппаго 
трехъэтажнаго лицевого дома съ 
емежвіямъ ‹во двор: такпмъ же 
Флигелемъ,. каменнаго’ 4-хъэтаж- 
паго поперечнаго Флигезя съ при 
стройкою 2. деревяпаыхъ вав 
совъ, забора и другихъ службъ, 
подробно показапныхъ: въ. описи; 

Недвижимость эта обременена 
ипотечными долгами: на’) сумму 
111814 руб. и будетъ продавать- 
ся. въ полномъ: состав по описи 
отъ 8. декабря 1908 г., ва удов: 
летвор. претензій „Максимиліава 
Гольдбаума въ сумы 8500 руб. 
съ проц: м;издержками.; .) 

Торгъ начвется ‘отъ оцноч- 
ной суммы 25000:руб, ‹ 65) 


П)—Варшавекая недвижим. № 
5043, принадлежащая Абраму: 
Соломону Шапиро и Айзыку 
Сташевскому, расиоложевная ва 
чившевой ‘земл въ \ Пововз- 
ковскомъ. полид. участк, цо ул. 
Волынекой, № 15, ‚состоящая изъ 
плаца пространством. 158,11 кв. 
саж., деревяцнаго ‹2.хъэтажнаго 
жилаго дома, деревявнаго одно- 
этажнаго досчатаго сарая и дру: 
гихъ службъ, подробво показан: 
выхъ въ описи; Чинша еъ ‘сей 
чаети педвижимости, вмЪств еъ 
остальвою частью опой, ушлачи» 
вается ежегодно казаћ 1 р, 9 к, 

Недвижимость эта обремепена 
ипотечными долгами на сумму 
29800 руб. и будетъ продаваться 
въ полпомъ состав по описи отъ 
20 октября 1907 г., въ шорядкБ 
раздЪла между совладЪльцами. 

Торгъ начнется отъ оцфночной 
суммы 3000 руб, 

Недвижимости эти въ заетав: 
номъ владћніп ве находятся, имф- 
ютъ устроенныя ипотечвыя кни 
ги, храващіясн въ архив го» 
родского ипотечнаго отдвлешя 
Варшавскаго :окружнаго суда, 

(68) 


Ш)—Земское имфніе Марки- 
Гроецкіе, привадлежащее Марш 
Вислицкой. расиоложевное въ гм. 
Ковты, Гроецкаго у%з., состоящее 
изъ 28 дес, 147 кв. саж. земли, 
кириичнаго завода, каменныхъ 
строеній: 8 жилыхъ :домовъ, скот- 
паго: сарая, еклада для. угля, вы- 
жигательной печа, фабричной ды 
мовой трубы, строешя еъ погре- 
бомъ, локомобилемъ въ 80 лоша- 
дивыхъ силъ, 10 деревявныхъ на- 
въсовъ, машинъ, еварядовъ и 
припадлежвостей кирпачваго за- 
вода и другихъ службъ, подробно 
показавныхъ въ описи судебнаго 
пристава Борковскаго. 

Им%віе это въ заставпомъ вла» 
дЪніп ве находится, имћетъ ус- 
троенвую ипотечную книгу, хра- 
вящуюся. въ архив  земскаго 
пиотечваго отд$лешя Варшавека- 


го окружнаго суда, обременено 
ипотечными долгами на сумму 
50652 руб. и будетъ продаваться 
въ полномъ составф по описи отъ 
15 апр$ля 1903 г., на удовлетвор, 
претевзійи Шаи Вольфа Розенбой- 
ма въ сумм 4000 руб. съ проц. 

Торгъ начнется отъ оцфвочной 
суммы 8400 руб. 

Ве бумаги и документы, отно- 
сящеся. до публичныхъ продажъ, 
открыты для’ всёхъ желающихъ 
торговатьея въ кавцеляри Ш 
и УП отдБлевій Варшавскаго 
окружваго суда. (63) 


Судебный приставъ Варшав. 
скаго` окружнаго суда В. Добне- 
ВИЧЪ, жительствующ!й въ городв 
Варшавъ, по ул, Новый Съ%здъ, 
въ домъ № 6, симъ объявляетт, 
что 20 Марта (2 Апр.) 1909 г., въ 
10 чае, утра, въ здавіи Варшав- 
скаго окружнаго суда будутъ 
продаваться съ публичвыхъ тор- 
говъ: 

І) Коловія Эвисъ, припадлежа- 
щая Командитному, товариществу 
подъ; „фирмою „Влодаркевичь и 
Секлюцкій“, расположенная въ 
дер. Воля, тм, Чисте, Варшавека» 
го. уфзда и г,, состоящая ‚изъ :0б- 
щаго прострааства . 1468,34, кв. 
саж. эмфитевтичеекой земли, , съ 
которой..„уплачивается. ежегодно 
вотчивному взадъльцу 86.р. 80 к, 
чинша, машивостроительвнаго ва- 


води, камевныхъ и деревянпыхъ 
фабричныхъ строевій, ; парового 
локомобиля, ‘машивъ, нриепосо: 


бленій, сварядовъ, станковъ :съ 
ивструмевтами, и друг. елужбъ, 
цодробно показанныхъ въ опиеи. 
Недвижимость. эта. обремевена 
ипотечными ‘долгами на сумму 
68000 р. и. залогомъ въ 3500 р. 
и будетъ продаваться въ нолвомъ 
состав по описи отъ 7 (20) и 
(21) ноября 1908 г., на а. 
творевіе взыскавія Петра: Вацла- 


ва Бровислава Маркевича въ сум- 


м} 15000 руб. съ °/ и издержк. 
Торгъ начается съ оцВвочной 
зуммы 27000 руб. ” (22) 


П) — Земекая недвижимость 


„Гроссовъ“, расположенная въ 
деревни Маримонтъ, гм. Млоди- 
ны, Варшавекаго Узда и губ,, 
принадлежащая Антову Ежев: 
скому, Шимону Сусксму, Юзе- 
ФБ  Кедржинской, А половіи 
Суской и Эмили Оүской, 
состоящая изъ общаго простран: 
ства 3 десят. 728,68 кв, саж., изъ 
чего около 1 дес. подъ прудомъ 
и ручейкомъ, 4 остальное подъ 
дворами, строевіями, паркомъ, 
садомъ и проз., каменваго трехъ- 
этажпаго дома, такого-же флиге- 
ля, 2-хъ камеввыхъ погребовъ, 
двухъэтажваго дома въ полови: 
нъ камеһнаго и въ половин де- 
ревянпаго, деревянныхъ: пяти до: 
мовъ, водяной мельницы, сара» 
евъ, чулановъ, сада, парка и дру- 
гихъ службъ, подробно показан- 
выхъ въ описи. Право пожизнен- 
наго пользовапія !/, частью сего 
имфпія орислуживаетъ Алексан: 
дрв Стржелецкой, согласно охра: 
витезьной отмыъткЬ подъ № 18 
отд, Ш ипот. указателя; водяная 
мельница съ Домомъ отдана въ 
аренду Ное Шидловеру по 1 іюля 
1910 г, за 850 руб. въ годъ. 
Имъые это обременено инотеч- 
ными долгами на сумму 8600 р, 
и будетъ продаваться въ полномъ 
состав по описи отъ 12 августа 
1908 г., въ порядк раздфла, 
'Торгъ вачнется отъ оцъночной 
суммы 16000 руб. 
Недвижимости эти въ застав- 
вомъ влад®віи пе ваходятея; 
имъютъ устроенныя ипотечпыя 
квиги, хравнщінся въ архив Зем- 
скаго ‘ипотечнаго отдћленія Вар» 
шавекаго окружнаго суда. 
Ве бумаги и документы, от- 


носящіеся къ продаваемымъ не- 
движимостямъ, открыты для пуб: 
лики въ капцеляріяхъ "Ши Ш 
отдБленій Варшавскаго окружна 
го суда. (22) 


Судебный приставъ при миро- 
вомъ съ$здВ 2-го округа Калиш- 
ской губервіи Антонъ Папроцній, 
жительствующій въ городз Во- 
2%, Калишекой губервіи, ва ос- 
вовавіл 1148 и 1149 статей ус- 
тава гражд. судопр., симъ объ- 
являеть, что 20-го Марта 1909 
г., въ 10 часовъ утра, въ зданшм 
мироваго съфзда въ городъ КЌолЪ 
будутъ продаваться еъ публач- 
выхъ 'торговъ: 

1) Креетьяпская усадьба, ос- 
тавшаяся послв Людовика Зябо- 
ровича, расположенвая въ селе- 
им Бохлево, гмины Казимержъ, 
Олупецкаго у%зда, Калишской 
губ., записанвая въ ликвида= 
ціовной табели подъ № 4*/.,, 
состоящая. изъ 7 десптипъ 418 
квадр. саж. (14 морг.) иахатной 
и луговой земли, расположевной 
въ 4 участкахъ, двухъ жилыхъ 
домовъ | изъ ‘набивной ’ глины, 
подъ соломою, скотаяго и хл%6б: 
паго сарая изъ пабивной глины 
и дерева, подъ одною соломен- 
ною крышею, амбара изъ набив- 
вой глины подъ еоломою, дру- 
гого деревяннаго хлЪбвағо сарая 
съ пристройкою для постановки 
возовъ, подъ соломою, части де- 
ревянваго скотнаго сарая подъ 
соломою, каменяаго колодца, раб- 
тущихъ 50 большихъ тополей и 
26 Фруктовыхъ деревьевъ, 

Усадьба эта неипотековавя, въ 
заставвомъ владфніи несостоитъ, 
отдава Францишкою. Заборовичъ 
въ аренду Отаниславу Сарбаку, 
срокомъ на 3 года съ платою по 
8 |100 руб, въ годъ, по ковтракту 
отъ 31 Поля 1908 г.; подходить 
подъ дЪйствіе Выеочайшаго ука- 
за Ј9 февраля 1864 года, назва- 
чева въ продажу лля раздфла 
вырученпыхъ  денегь между 
наслБдвиками Людовиқа Забо- 
ровича и оцБнена ‘для торговъ 
въ 2548 руб., съ каковой суммы 
п начнутся торги. 

Къ торгамъ бүдутъ допущены 
лица крестьянекаго происхожде- 
в, представившія документы, 
требуемые 11 ст, Высочайше ут- 
верждевныхъ 11 іюня 1891 г. 
правилъ. 

Покупатель, который преддо- 
житъ па торгахъ высшую цфву, 
обязанъ будетъ, согласно 1161 и 
1162 ст. ‘устава гражд. еуд., не- 
медленно по окопчаніи торга вне- 
сти не мене десятой части цВ- 
ны, остальную-же часть, вмЪетЪ 
съ слфдуемыми по Гербовому 
Уставу шошливами, въ течевіе 
слЬдующихъ затЬмъ семи дней, 

Веъ бумаги и докумевты, от- 
посящіеся въ сей продаж%, от: 
крыты для публики въ канце- 
лярій мироваго съФзда въ гор, 
Коло. (82) 


Открытіе наслЕдетвъ, 


Брезинское уфздное ипотечное от- 
дЪленіе объявляетъ, что открылось 
наслфдетво послв умершаго, 21 дека- 
бря (3 янв.) 1907(8) г. въ гор. Брези- 
нахъ Герша Мошкова-Маерова Мен- 
длевича, б. сособственника Брезинской 
недвижимости, обозначенной №№ по- 
лицейск, 153, ипот. реестра 66. 

Для устройства и закрытія наелъд- 
ственнаго ироизводетва поел® него, 
Мендлевича, назначенъ срокъ на. 23 
юля (5 августа) 1909 г., въ кавцеля: 
рій, сего отдъленія въ гор. Брезинахъ, 
куда должны явиться всё заинтере- 
сованныя лица для предъявленія сво- 
ихъ правъ, подъ омаееніемъ посл8д- 
ствій просрочки. (1—68 —8) 


Ченстоховеное уфздное ипотечное 
отдћленіе, состоящее ‚при мировомъ 
судьВ 1 участка гор. Ченстохова, 
объявляетъ, что открылись ел$дую- 
щія наеслЪдетва посл умершихъ: 


№ 2—10 Явваря 1909 г. 


1) - Саломеи Крукъ, урожденной 
Еленкевичъ, умершей 23 Августа (5 
Сентября) 1908 года, собственницы 
одной четвертой нераздВльной части 
Ченстоховекой недвижимости, обозна- 
ченной № ипотеч, 109, полиц. 60; 

2) Осипа Леопольдовича Кова, 
умершаго 16. (29) Мая 1908 года, 
собственника одной восьмой нераз. 
дЬльной части Ченстоховской нед: 
вижимости № ипотеч. 371, полиц. 70; 

3) Лейбки онъ: же Лейбусь- Левекъ, 
двухъ имейъ, Виндмана, умершаго 
12 (25) Ноября 1907 года, владвльца 
одной четвертой части Пржировской 
недвижимости, обозначенной № ип. 
28, полиц. 194 и сокредитора суммы 
1900 руб. съ % и залога 120 руб., 
или 600 руб. съ процептами и за- 
логомъ въ 60 руб., обезпеченной по 
ипотекъ Пржировской недвижимости 
№ ипотеч, 8, 

Для. устройства и закрытія поиме- 
нованвыхъ наслвдетвениыхъ произ 
водетвъ “окоячательный срокъ назна- 
ченъ ‘на 17 (30) [юля 1909 года, въ 
10 чае. утра, въ кавцеляріи ицотеч- 
наго отдЂленія въ гор, Чеветохов%, 
куда, должны явиться заинтересо- 
ванныя лица для заявлевія своихъ 
правъ, подъ опасенјемъ послдетвій, 
опред®ленныхъ въ 131 ст. ипотеч, 
уст. 1818 года, (1—30—2) 


Ипотечное, ОтдЪленіе Петроновска- 
го Окружнаго Суда объявляетъ, что по- 
сл умершихъ: 

1) Карла Өеодоровича Сайгера 
(Зеубега), сокредитора суммы 2700 
руб: въ проц., обезпеченной къ № 5 
раздвла ПІ ипотечнаго ‘указателя 
имЪнія Гурки Пабіяницкія, Ласкаго 
уъзда. 

2) Войцъха Мацфева Ковальскаго, 
влад®льца участка земли, простран- 
ствомъ въ 6 дес, 237 кв. саженъ, 
подъ № 13 раздъла П за нимъ укр%- 
пленнаго, входящаго въ составъ к0- 
лоніи Ягодница и Злотна буква А 
№ 1 Лодзинскаго узда, 

3) Маркеля ТосиФовича Порталев- 
скаго, онъ же Портала, совладвльца 
‚ плаца пространствомь 27,5 кв, пр., 
входящаго въ составъ недвижимо: 
сти въ имёнйи Балуты Нове № 203 
Лодзинскаго узда, веъхъ Петроков- 
ской губерніи, производится дфло о 
наедЪдотв%, для устройства котораго 
назначенъ срокъ на: 8 (21) іюня 1909 г., 
въ въ 10 ч. утра, въ канцеляріи секре» 
таря ипотечнаго отдфленя Петро- 
ковскаго окружнаго суда, куда для 
предъявлен! я своихъ правъ, подъ опа- 
сеніемъ просрочки, должны явиться 
веБ заинтересованныя лица. 

(2—1652—2) 


Ипотечное Отдфлене Петроковска- 
го Овруюнаго суда объявляетъ, что 
послБ умершаго Франца Франце- 
вича Семенекаго, собетвенника им%- 
нія .Масловице, ' Новорадомекаго уъз- 
да, Петроковской губерніи,“ произво- 
дитея дЪло о наслъдетв%, для устрой- 
ства котораго назяаченъ срокъ на 8(21) 
Іюня 1909 г., въ 10 ч. утра, въ конто- 
ръ потаріуса при ипотечномъ отдђъ- 
лени Петроковскаго Окружнаго Су. 
да .Бровислава Цедровекаго, куда 
длн предъявленія своихъ правъ, подъ 
опасевіемъ просрочки, должны явить- 
ся вс заинтересованныя лица. 

(2—1652 —2) 


Сенретарь Петроковскаго У%здна- 
го ипотечнаго отд%ленія объявляетъ, 


что открылись насл$детва посл 
умершихъ: 
1) Николая Іоанова Федяя, со 


владъльца Петроковской городской 
недвижимости, обозначенной поли- 
цейскимъ № 150, а ипотечваго ре- 
естра № 134, 

и 2) Тордана - Владислава 2-хъ 
именъ Целестиновича Канскаго, вла- 
дЪльца Петроковской городской не- 
движимости, обозначенной полицей- 
скимъ № 195А, а ипотечнаго реес- 
тра № 648. 

Срокъ для устройства этихъ на- 
сл$детвъ назваченъ на і (14) мая 
1909 года, въ Канцеляр1и ипотечна- 
го отд%ленія, куда заинтересован- 
выя лица съ надлежащими докумен: 
тами, должны явиться лично, или 
чрезъ пов$ренныхъ, особо къ тому 
уполномоченныхъ, для предъявленія 
своихъ правъ, подъ опасеніемъ про: 
срочки. (2—1651—2) 


Ипотечное отдфлене Петроковска- 
го овружнаго суда объявляетъ, что 
послв умершихъ: 

1) Леона Леовова Карчевскаго, со- 
владфльца плацевъ проетранетвомъ 
въ 8050 кв. локтей и 3450 кв. локтей, 
входящихъ:въ составъ имђнія Радо- 
гощъ б. А. Б.Ц., Лодзинскаго уфзда; 


ПЕТРОКОВСКТЯ  ГУБЕРНСКТЯ ВЂДОМОСТИ, 


2) Филомены Тосифовны Бибель, 
урожденвой Рейзигаетъ, владълицы 
илаца пространствомъ въ 149,6 кв. 
саж., входящаго въ составъ им®нія 
Радогощъ б. А. Б. Ц,, Лодзинекаго 
уъзда. 

3) Вдовы Луціи Петровны Мондр- 
жинской, урожденной Леховичъ, вла- 
дълицы плаца пространств. въ 149,6 
кв. саж., входящаго въ составъ им%ћ- 
нія Радогощъ бук. А. Б. Ц., Лодзин- 
скаго узда; 

4) Кристіава Фридрихова Роте, 
владВльца участка земли простран- 
ствомъ въ 90 мор. 194 пр., укръолен: 
наго за нимъ къ № 10 разръла П ипо- 
течнаго указателя имънія Езіорко, 
Брезинекаго у%зда, всБхъ Петроков- 
ской губ., производитея дъло о на- 
елћдетвф, для уестройетва котораго 
назначенъ срокъ на 4 (17) іюня 1909 
года, въ 10 час. утра, въ капцеляріи 
секретаря ипотечнаго отдђленія Пе- 
троковскаго окружнаго суда, куда 
для предъявленія евоихъ правъ, подъ 
опасеніемъ просрочки, должны явить- 
ся вов заинтересовавныя лица, 

(2—1688 —2) 


Вызовъ кредиторовъ. 


Временный сивдикъ иесостоя- 
тельности Шіи Винера, на оспо- 
ваніи 512 ет. торг. код., извфщаетъ 
вефхъ кредиторовъ несостоятель- 
ности, что Пегроковекій окруж: 
ный судъ р-шешемъ отъ 11 ок- 
тября 1908 года назвачилъ окон- 
чательный 4 хм'Бсячный ерокъ для 
повБрки долговыхъ требованій 
кредиторовъ, считая со двя при: 
печатавія сего объявлевія, съ по. 
слЪдетвіями, указапными въ 513 
статьв того-же кодекса, Пов%рка 
долговыхъ требовашй будетъ про- 
изводиться въ присутетвіи Судьи 
Комиссара въ кавцеляріи Петро- 
ковекаго окружнаго суда по Ш 
Гражданскому отдфленію. 

Г. Петроковъ, 7 явваря 1909 г. 

Времевный сипдикъ, присяжн, 
повзревный Јосифа Коно. (61) 


Вызовъ въ судъ, 


Мировой судья П участка гор, 
Ченстохова П Петроков, округа 
вызываетъ въ б ти м%сячный 
срокъ, со дия посл дней публика- 
цій, для выслушай я заочнаго р%- 
шев!я отъ 16 декабря 1908 года, 


|коимъ опред$лено: взыскать въ 


пользу Абрама Тосифа Обермана 
съ владБльцевъ дома въ городћ 
Чевстоховф, по үлицъ Гарпцар- 
ской № 291, Соломова и Добры 
супр. Шайковичъ 298 руб. 76 к. 
съ 6°, съ І мая 1908 г. по день 
уплаты и судебвыхъ и за ведевіе 
дла издержекъ 20 руб. 
(1--34—3) 


ОБЪЯВЛЕНИЯ. 


Переселеше въ Империю. 


Петроковсное губернское прав- 
леніе симъ объявляетъ, что ниже- 
поименованными жителями Петро- 
ковской губернии возбужцено хо- 
датайство о переселеши въ 
Импер!ю, а потому лица, имЪю- 
щія какія либо претензи къ ие- 
реселяющимся, должны заявить 
таковыя подлежащимъ учрежде- 
піямъ въ 30-тидневный срокъ со 
двя припечатавя вастоящаго объ- 
явленія, по истечеши котораго 
будуть выданы имъ увольвитель- 
ныя евидЪ тельства: 

Жителемъ гмины Медзно, Чен: 
стоховскаго уЪзда, Яномъ Гот. 
фридовымъ Шульцемъ — въ Во- 
зыпскую губернію. (2—2069—3) 

Жителемъ гор. Лодзи, Нахма: 
номъ - Давидомъ · Мошековымъ 
Бомеонъ—въ Подольскую губ, 

(1-—60—3) 

Жителемъ гор. Томашовя, Бре- 
зинскаго узда, Иваномъ Эдуар: 
довичемъ Модеровымъ—въ Мос: 
ковекую губ, (1-—59—3) 


Потеря документовъ, 


Петроковское губернское по 
крестьянскимъ дЪфламъ присут- 
ствіе симъ объявлнетъ, что вы: 
данная крестьянамъ селенія Длу- 
товъ, Ласкаго узда, копія ли: 
квидаціовной табели утерява и 
взамЪпъ овой будетъ выдана дру- 
гая копія. 


Лодзинсная контора Россйска- 
го транспортнаго и Страховаго 
общества симъ объявляетъ, чго 
ею утерява провозвая квитавщя, 
выданная Аккермавскою конторою 
общества въ 1905 году за № 
1547927 и проситъ таковую ечи 
тать недЪйств. (1—57—3) 


Томашовсное агентство Росеій- 
скаго транспортнаго и страхо- 
ваго общества объявляетъ, что 
накладная желъзн. дороги етапціи 
Омскъ-Гомашовъ за № 12542, ва 
4 мЪста ковровъ вЗеовъ 19 пуд. 
15 фун.— утеряна и считается ве- 
дЪйетвительной, (3—2003—3) 


Войтъ гмины РадзЪховице, Но- 
ворадомекаго ‘уЪззда, объявляетъ 
объ утерЪ паепортной книжки, 
выданной 23 декабря 1903 г, зэ 
№ 701, на имя Казиміра Войц- 


хова Дуда. (18) 


Магистратъ гор. Ченстохова 
объявляетъ объ утерЪ пасиорт: 
ной книжки, выданной 30 севтя: 
бря 1907 г. за № 764, ва имя 
Франца Марки, (16) 


Войтъ гмины Малюшинъ, Но- 
ворадомскаго у%зда, объявляетъ, 
что выданвая имъ ва имя Викен- 
тя Викевтева Тыголь 20 октя- 
бря 1907 г, за № 174 паспортная 
безсрочная кважка— утеряна. 

| (24) 


’ Жительница дер. Залесички, 
гм. Добрышице, Ядвига.Кароли- 
па Валентьева Озга утеряла без» 
срочную паепортвую кпижку, 
выданную ей войтомъ гм, Добры- 
шице, Новорадом, у%з., 12 ноября 
1903 г. за № 494, (19) 


- Утерянъ платный билетъ на 
право содержавія револьвера для 
личной безопаевости, выдапный 
па 1908 годъ Начальвикомъ Ченв- 
стоховскяго уъзда, и пасиортная 
квижка, выданная войтомъ гмивы 
Горвая 18 явваря 1903 года за 
№ 90, ва имя Стефана Теофилева 
Соколовскаго. (1—26—3) 


Похищены: два заграничвые 
паспорта, выданные Радомскимъ 
Губерваторомъ въ 1908 г. за №№ 
525 и 526, на имя Берека-Лей: 
зера Мошкова Варшавекаго и же: 
вы его Хели-Рывки Хершлевны 
Вроцлавской, 3 векселя на сумму 
300 и_200 руб., а также примо: 
вексель и 105 руб. наличными | 
деньгами, (1—25—3) | 


Утерянъ паспортъ, выданный 
войтомъ гмивы Поремба-Мржи: 
глодекая въ 1905 г., на имя Ми- 
хаила-Іовиа Булы. (27) 


Утерявъ билетъ на Д 
въ 1908 году ружья съ правомъ 
охоты, выданный Начальникомъ 
Ласкаго узда 25 января 1908 У 
за № 231, ва имя Бруно Гелига, 
каковой считать недЪъйствитель- 
нымъ. (31) 


Утеряно разрёшеше ва откры- 
т1е фельдшерекаго зала въ гор. 
Лодзи, по Петроковекой улиц%, 
№ 201, выданное Врачебнымъ 
Отдълевіемъ Петроковекаго Гу: 
бернскаго Правлевія 30 Октября 
1908 г, за № 1966, ва имя Тео. 
доры Михаловичъ. (2—2040- 3) 


Объявленія частныхь обществъ 


Правленіе Лодзинсной фабрич- 
ной желъзной дороги объявляетъ, 
что нижепоименоваввый багажъ 
и үтеряивые въ предћлахъ доро- 
ги предметы, вевостребованные 
до 1 Декабря 1908 г., будутъ хра: 
виться ва ст. Лодзь фаб, въ тече: 
ни 4 хъ мЪсяцевъ отъ вышени- 
савнаго числа, а зат$мъ, въ слу- 
паЪ невостребовавія, ва основаніи 
40 и 90 ст, общ. уст, Россійскихъ 
жел, дорогъ, будутъ продавы съ 
публичныхъ торговъ: 

А) Багажъ со ставцій: Бъльскъ 
№ 609, Мъховъ 174, С.-Петер. 
бургъ 3088 и 2786,. ББлостокъ 
6807, Роговъ 977, К%льце 1926, 
Островецъ 617, Москва № 4583 и 
и 2887. 

Б) Предметы утеряввые ва ст. 
Колюшки: корзина, юбка, кофточ: 
ка, рубашка, чемоданъ, етарыя 
перчатки, зонтикъ, еврейекій мо- 
литвеввикъ. (3—2016—8) 


— 


Управленіе Варшавско-ВЪнсной 
нелЪзной дороги симъ объяв- 
ляетъ, что г, Янкелемъ Тосифови- 
чемъ Рзникомъ 10 (23) декабря 


ПРАВЛЕНЕ АКЦТОЕРРНАГО 


1908 г. заявлено объ ‘утерв вы- 
данныхъ стаошею Лодзь Вал. В.В. 
жел. дор. ва предъявителя свид$- 
тельствъ: за № 2490 о валожен: 
вомъ платежв ва сумму 17 руб. 
50 коп. по отправкЬ мал. скор. 
Лодзь Кал. - Сосновицы В.-В., № 
16165 отъ 18 сентября 1908 г., 
состоящей изъ одной кипы хлопка 
вЪсомъ 2 пуд. 6 ф. и за № 2489 
о валоженномъ платеж% на сумму 
50 руб. 80 к. по отпривкЪ мал. ск. 
Лодзь Кал. - Александровъ В -В., 
№ 16164 отъ 13 сентября 1908'г., 
состоящей изъ одной кипы хлопка 
вВсомъ 2 п. 36 ф. 

Въ случа%, если эти свидфтель- 
ства ве будутъ викъмъ. предъяв- 
лены станцій отправленія въ те- 
° ченіи годичваго срока со двя по: 
дачи г, Явкелемъ Тосифовичемъ 
РъЪзвикомъ заявлевія и не иосту- 
питъ заявлевій объ этомъ же отъ 
другихъ лицъ, озвачепные вало- 
женные платежи будуть выплаз 
чены Яакелю Іосифовичу Рёзни: 
ку на основавіи ст, 75 и. 8 общ, 
устава. Самыя свид%тельства по- 
сл выдачи наложенныхъ плате: 
жей считаются не имћющими си- 
лы, (61) 


ОБЩЕСТВА МАНУОАКТУРЬ . 


ХЛІУОА ТЕЙВЦРЛЯ 


честь имфетъ довести! до свЪдВнія Г.г.. Акціонеровъ, что 23-го 
Январи (5 Февраля) 1909 года, въ З часа пополудни, въ по: 
мЪщевіп Правленія въ гор, Лодзи состоится. на оспованін 88 53 
и 59 устава оковчательноеё чрезвычайное Общее Собравіе ·Ачціо: 
неровъ Общества, РазсмотрЪвію Собрашя’ подлежить вопросъ 


о дополнительномъ выпуск облигацій Общества, 


(58) 


атучы 


Правленіе Ченстоховскаго Городского _ Вредит- 
наго Общества, 


согласно $ 23 своего устава, доводитъ до всеобщаго св%д%вія, 
что жители гор. Ченстохова Гиль и Хая супруги Штайвицы 
обратились въ Правленіе съ требованіемъ о выдачћ имъ до- 
подвит, ссуды подъ залогъ ихъ недвижимости № 233 ицот. 


въ сумм 30000 руб. 


| Всякія возражев я. противъ. назвачевія Правлевіемъ ссуда 
должвы быть представлевы заивтересованвыми лицами въ Пра» 


влевіе въ теченій 14-ти ‚двей 
объявлевія. | 


со. тв ‘напечатавая вастоящаго 
`(69) 


ПРАВЛЕНІЕ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 


БУМАЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ ^^. 


ттт. Рози влА тА: 


въ гор. Лодзи 


симъ объявляетъ, что нижеуказанвые №№ облигацій собой 
вышли въ тиражъ, произведенный 2 (15) Января сего 1909 года; 


въ 1000 руб. №№ 


129 208 210. 326 344 352 436 


453 и 451, 


въ 250 рублей № 35. 


Уплата, начиная съ 1 (14) Апрля сего года, будетъ произво- 


диться въ Правлени Общества 


въ гор. Лодзи. (33) 


о аождииныее 


Управленіе Лодзинской фабричной 
њелЪзной дороги симъ ‘доводить до 
свъдЪнія отиравителей грузовъ, что 
на товарной ет, Лодзь фабр. хранят- 
ся вевостребованные получателями 
грузы, прибывшіе въ ноябр% ‘м-цБ 
1908 г. со станцій: Бологое Ник, 
28000, сукон. тов. А. П. Соловьевъ 


для А. Я. Хаскелиса; Петербургъ тов 
Ник. 111447, вафталивъ, Петер. О во 
Производства химич. прод; Муромъ 
Мур. 80497, гиры чугун’ Т во Тор- 
скаго Завода; Егорьевекъ М. Каз. 
30033, шерет. изд, Павтюлинъ для 
Гиммельфарба: и Бромберга; Торен- 
сбергъ Р. О. 178556, шпроты въ мас- 
л Ф. Ф. Нигофъ; Рига Балт. Р..0. 
1123, мъшки джутовые, Акц. О-во 
Льнян. и джутов. Мануф.; Ромны Л. 
Р. 85131, мавуф. төв. Еғоръ Оирот- 
кинъ; Бобруйскъ Л. Р. 7381, мавуф. 
тов. Шевдеровичъ; ТЩелковъ С%в. 
8655, остатки бум. пряд, произв, Т-вв 
Мануф. Людвигъ Рабенекъ; Вологда 
тов, Св. 8214, шерст. изд. М. Сибри- 
на; Московская гор. Стан. Св: 89504, 
бумажные образцы, А; Рерихъ; Кос- 


трома гор. Св. 6341,6344,6345, и 
6343, пряж. бумаж. суров: Авовим, 
Костром. О-во бум. мануф. Гратри, 
Жераръ и. Михиной.; Кострома тор. 
Св. 6210; мануфактура, Н. И, Вути- 
линъ; Вичуга Св. 2721, 2583, 2590 и 
2864, остатки бумаго прядильваго 
производства, Т-во Манух. И. Коно- 
валова ’съ С-ми; Бблостокъ ©:3. 
197621, 197350, 196016, табач. изд. І. 
Яновекій; БЪлостокъ С,Зац. 196015, 
табач. изд. І. Яновскій; Бълостокъ 
С.Зап. 197478, кожевен. тов. Г. Гольд- 
беръ; Бълостекъ С.Зап. 196996, мані 
тов. Л. Шапиро; Двинскъ тов; 
С.Зап. 105817, сукон тов Шляхтеръ 
и, Кобленцъ; Гродво С.Зап. 62071 
мавух, ‘тов. М. Шувъ; Гродно О.Зап, 
шерет. изд. С. Шерешевскій; Гродно 
С.Зап. 61755, сундукъ жел зный`ста- 
рый, Гурвичъ; Вильно тов. С.За1 

483359; мануф: тов. Л, В; Гинебургъ; 
Вильно. тов, С.Зап. 488084, ; бумаж, 
пряжа, Е. Блохъ и Сынъ; Вильно тов. 
С Зап. 482867, шерст, тов. Адемекій 
и Жукъ; Вильно тов. С.Заи. 481799, 
аптекар. ‘тов. Мронговюосъ; · Вильно 


м 


“г № 2—10 Явваря 1909 г. 


"Спокойные; Вильно тов.О:3ап 478890, 
вата шерст. М. Шуръ; Вильно тов. 
С.Зап. 478515, сукон. тов. Бр. Спокой- 
‘ные; Рига тов. Р. О. 56069, шерет. 
тов. В. Г. Канъ иГ. Е. Фридманъ. 
Рига тов. Р.О. 51691, манух. тов. И; 
Ицигсонъ; Рига тов, ІР. 0. 47967. 

ыбные консервы, Г. Балкъ; Рига тов, 
р О. 47166, сукон. тов. Беренштейнъ 
и Зивъ; Рига тов. Р. О. 42509, консер- 
вы рыбные, В. Сель; Рига тов. Р О. 
42501, ковсервы рыбные, Л. В. Гегин. 
геръ; Рига Т тов. Р. 0. 51413, сукон. 
тов. Я. Граевскій; Витебскъ Р. 0. 
79869, вата шерет. 3. А. Табаковъ; 
Шостка М. К. В. 1711, мавуфактура, 
Ф. Медвъдевъ; Бобровицы М. К. В. 
24318, мавуФ. тов. И. Шелнакъ; 
ЖКурекъ гор. М. К. В 19670, сукно, 
Хазивовъ и Черновъ, дан К. Кречме- 
ра; Москва тов. М. Бр. 64251, табач. 
изд. Т-во Боетанжогла; Москва ‘тов. 
М. Бр. 64196, 64192 и 64190, табач. 
‘изд. Т-во Бостанжогла; Москва тов. 
М. Бр. :63794, жовдитор. ‘тов Т. А. 


с 
| 


К урявцевъ; Москва тов. М. Бр. 62320, 
‘мануф. тов. Торг, Домъ И. Ф. Гри- 
бовъ съ С-ми; Москва тов. М. Бр. 
60339, чай, Торг. Домъ А. В. Ротер- 
мувдъ; Минекь М: Бр. 9624 манух. 
тов, Х. Л. Перельманъ; Минскъ М. Бр. 
19266, трикотаж. изд. И. Аксельродъ; 

’  Минскь М. Бр. 9112, сукно, Гурьянъ; 
| И юцинъ М. В. Р. 11413, манух. тов. 
Шейницъ; Спаренъ М. В. Р. 88623, 
‚бутылки порож. Мордалинъ; Витебекъ 
тов. М. В. Р. .65638, сукон. тов. Л. Б. 
Исуринъ; Бевдинъ В, В. 33280, конд. 
тов. Ф. Зелингеръ; Ченстоховъ В. 

’  №62366, кріолитъ Акц. О-во Химичес. 
Заводовъ; Ченстаховъ В. В. 161952, 
свЗчи стеаринов. Ш, Фейге еъ О-ми; 
Жирардовь В. 59266, домаш. вещи 

0 коневекій; Влоцлавекъ В. В. 39864, 
картон. изд. Ксіенжобольскій; Влоц- 

| 4 аввокъ В. 39783, корзины лозов. 
ЫЈ Држевецкій; Гродиекъ В. В. 27104, 
маж. пряжа, Хубербандъ; Ловичъ 

В. В. 14402, гильзы папирое. Шен- 

_ фельдъ; Петроковъ В. 15917, щелочная 
з зола, Г. Лийзеровичъ; Заверце В. В. 
68199, изд. войлочные, Юдке Строс- 
манъ; Загерце В. В. 63126, изд. вой- 
лочные, Наухгаезъ; Розовка Екат. 
995, мавуф. Общ. Потребителей „Со- 
тласіе“ Луганекъ Екат. 72591, вата 
‘шерстяная Г. Пиверъ; Луганекъ Екат. 
73011, сукон. тов. Грудивинъ; Пра: 

° вольская Р. Ур. 933, манух. тов. В.Д. 
Поликариовъ для Б. Шепеа; Москва 
Этор. Р. У. 395777, мавух. тов. Щу- 
Экинъ; Николаевъ Юж. 34159, шерет. 
ткань, Начальникъ станци для Я. 
Шыуловича; Бахмуть Юж. 35823, 
лперст. изд. М. Гольдбергъ и С°; Бъ- 

_— вополье Юж. 10358, чулки шерет. І. 
_ Кандыба; Полтава Юж. 19213, ману. 
тов. Б. Ботвивиковъ; Хоролъ Юж. 
12878, мануф. тов. Г. Омородинекій; 
Винница Ю. 3. 24037, мавуф. товар. 
Рухли Учитель; Полонное Ю.3. 28198, 
телегр. изоляторы, Өеодоровекій Фар- 

®— форов. Заводъ; Ольшаница Ю 3. 18055, 
о щлатки шерет. Ръзниченко; Винница 
Ю.3. 23906, вата шерст. Х. Бланкъ; 

. . Дугины Ю.3. 3124, шерет. тов. А. 
у Баръ; Елисаветрадъ Ю.З. 45814, шере. 
тов. А. Фонберштейвъ; Елисаведрадъ 
Ю.3 44183, шерет. тов. М. И. Вер- 
ховекій; К1евъ гор. Ю.3. Подольское 
Отд. 29760, чулки, Бабчинъ и Сынъ 
дия Цукера, Кіевъ гор. Ю.З. Подоль. 
Отд 29761, чулки, Н. Бабчинт.и Сынъ 

для Горфинкеля; Бердичевъ гор. Ю.3. 
20379 и 20283, мануо. тов. І. Мага- 
ваникъ; Житоміръ Под. Путь 35393, 
шерет. тов. Г. Боксеръ; Кишиневъ 
ЮЗ. 75299, оръхи; Тор. Домъ Г. Ю. 
Розенбергъ; Кишиневъ Ю.3. 75422, 
74958, оръхи, Мендель для Штирба; 
Каларашъ Ю.3. 36854, орВхи, Аронъ 
Тауберманъ; Одесса гор. Ю.3. 34829, 
вата шерст. С. И. Кальое; Одесса тов. 
Ю.3. 350935, оръхи, Н.Х. Писани; 
Одесса тов. Ю.3. 351173, карамель, 

’ 9. Владимирекій; Олееса тов. Ю.3. 
‚ 846835, консервы рыбные, А. Н. 
Страшииковъ и К, Одесеа тов. Ю.3. 
841202, мануф. тов. Ш. Кицижъ; Ми- 
бы Ю.3. 21946, мануф. тов. 
етръ Василенко; Винница Ю.3. 


24173, мануф. тов. Р. Учитель; Дуна- 
евецкая Транепортная Ковтора Ю.3. 
4503, шерет, тов. О. Минхимъ и Ви- 
вокуръ; Трояновъ Валъ Ю,3. 12789, 
мануф. тов. К. ВольФманъ; Линканы 
Ю.3. 2553, еъмя кобаковое, О. Бука- 
решскій; Довдюшавы Ю.3. 5407, ман. 
тов. М. Фломъ; Полонное Ю.З. 28483, 
‚_ телегр. изоляторы, Өедоровскій ар- 
 Форов. Заводъ; Рыбница ЮЗ. 7857, 
фмануф. тов. Абрамъ Рубель; Варшава 
`В. 242939, клозеты и трубы, Ожаров- 
скій и Добрекій; Варшава В. 241953, 
тростникъ І, Фаерштейнъ; Варшава 

В. 242889, 242888, сигары, М. Гурь- 
анъ; Варшава В. 241844, какого Л. Б. 
Трахтенберг»; Варшава В. 248674, 


гов. :О:8ап.1480260, сукон, ‘тов. :Бр. рф 


ПЕТРОКОВСКІЯ ГУБЕРНОКІЯ ВЂДОМОСТИ. 


иги и колон. ‘тов. М. Фромавъ; Вар- 
тшава В. ‘242711, вакса, С. Глинскй; 
Вершава В. 242128, ватерклоз. м$д. 
и желЪз. изд. Х. Песельникъ; Варша- 
ва В. 243629, бумага, И. Винеръ; Вар 
шава В. 242644 и 243834, бакал. тов. 
Янъ 'Зброжекъ; "Варшава В. 244430, 
желъзо литое, Босее Клаззо-Ве]5е 
Копугабез МеіаШопе; Варшава В. 
244423, табач. изд. П. Колодзейскій 
и К°; Варшава В. 243422, тростникъ, 
Гритцманъ; Варшава В. 243413, шо- 
коладъ, Бликле, Завистовекій Гурекіе 
и Кб; для Х. Цукера; Варшава В. 
242415, сукон. тов. Ш. Шаферманъ; 
Варшава В. 244418, шпильки дерев. 
И. А. Крауссе; Варшава В. 244394 и 
244392, ктеенка, Х. Лурье и Ш. Ту- 
рьянъ; Варшава В. 243283, сукон. 
тов- Ш. Шахерманъ; Варшава В. 
242292, бумага цвфтная оберточ, И. 
Фравашекъ; Варшава В. 242282, 
щетки, Швизгольдъ; ‘Варшава В. 
242256, пряники, „Злоты Уль“; Вар- 
шава В. 242214, мебель деревяв. И. 
Ярошъ для Касинскаго; Варшава В. 
248195. шерет. тов. М. Оржехъ; Вар- 
шава 'В. 242412, мавуф. тоъ Аронь 
Оржехъ; Варшава В. 242165 желз,. 
изд. Штейнляуфъ; Варшава В,244024, 
пряники, Б. Собещакъ; Варшава В. 
242039, кожи выдЪлан. Маркусфельдъ; 
Варшава гор. Пр. 296220, желёз изд. 
Мирабень: Варшава гор. Пр. 296617, 
полот. тов. Данцигеръ; Варшава гор. 
Пр. 298187, лампов. тов. Вакеманъ; 
Варшава гор. Пр. 295600, Алексан- 
дровъ:В. 101510, книга печат, город- 
ская ставшя для Јоганна Либекъ: 
Варшава гор. Пр. 295767, кожевев. 
тов. Яковякъ; Варшава гор. Пр. 
295599, Александровъ В. 101569 кяи- 
ги печат. городская станція для Ли- 
бейке; Варшава гор. Пр. 298988, ме- 
бель дерев. Конъ; Рабштынъ Пр. 
6239, швейная машина, Райшъ для 
Райша; Реіовець Пр. 17168, манух. 
тов. В. Рыбакъ; Млаво Пр. 12597, 
сукон, :обръзки, Тибергъ; Холмъ Пр. 
17294, мавуф. тов. Лейба Купферъ 


для Гольцмана; Оетровецъ Пр. 58702: 


и 58701, перья гусиные, М. Фехеръ; 
Люблинъ Пр. 64675, мануф. тов. М. 
Бурштынъ; Новозыбковъ Пол. 59064, 
манух. тов. Вигдорчикъ; Мозыръ Пол. 
22910, краска сухая, Сагаля; КБльцы 
Ир. 81183, хлоич. бумаж. изд. М. 
Лембергъ; Къльцы Пр. 31571, манух. 
тов. Рембишевекій; Тула О. Вяз. 
143560, желъз. замки, Федоръ Каран- 
душевъ; Уфа С. Зл. 81849, сукно 
тонкое, И. І. Сидоровъ; Логъ Ю. В. 
1330, шерет. изд. И. Бириковъ; Рос- 
товъ-Донъ Ю. В. 166918, Т. Д Фукеъ 
и К°; Артыкъ Ср. Аз. 1990, бедава, 
Неймаркъ; Армавиръ Вл. 47204, азіят, 
сукно, Бр. Давыдовы; Вапнярка ЮЗ. 
810, мануф. тов, Ш. Верманъ; Алек- 
савдровъ В, 120509, латун. издлія 
Агенство при Таможни В. В. ж. д.; 
Александровъ В. 120508, дерев. част. 
машинъ, Агенство при Там, В. В. ж. 
д.; Александровъ В. 120063, столяр. 
клей, ©, Кузницкій; Варшава В. 68506, 
яблоки сушен. М. Х. Трахмавъ для 
Н. М. Шенберга; Варшава В. 68437, 
книги печат. А. Раскинъ; Вильно С,3. 
97769, книги печат. Бр. Роелекъ; 
Мушкетово Екат. 989, галантерія, 
Кошелевъ; Славянекъ Юж. 294, га- 
лантерія, Плоскоголовъ Суджа М. К. 
В. 1185, шерет, изд. Прудниковъ для 
Люксенберга; Ржакса Р. Ур. 582, 
шерет. тов. Сарычевъ; Карльсхаму 
4416, Алекеапдровъ В. 100220, образ. 
камня. Кулька для Х. І. Бродера; Бер- 
линъ К. Е. Д. Б. 1/1, ремесл. иветр. и 
мфд, изд. Симевеъ-Шукертъ- Верке 
для того-же; Бресляу Кгл. Пр. Ст. Б. 
8/1, гарвіуеъ, Слесише Дампфе Комп. 
для Ф. Лоренца; Бресляу Ёгл. Пр. Ст. 
Б. 2/1, письмен. привдл., части часовъ 
мех. туалет. вещи и др. тов. Собе- 
павекій для Эйленберга; На станции 
Лодзь городъ: Б%лостокъ С.Зап, 
191589, шереть искуствен. А. Кацъ; 
Одесса гор. Ю.З. 34043, мануф. тов. 
В. Зильберфарбъ; Карсъ Зак. 210, 
дом. вещи, Ф. Гарникинъ; Кремен- 
чугъ Юж. 110726, манух. тов. Э. До- 
линекій. 


= 


Если означенные въ семъ грузы 
ве будуть приняты получателями въ 
теченіи 3-хъ мћеяцевъ со дня настоя- 
щей публикаци, то таковые будуть 
проданы съ публичныхъ торговъ, на 
основан и ет. 40 и 90 Общаго Устава 
Россійекихъ жөлЪзныхъ дорогъ. 

(2—2039—3) 


Розыекъ лицъ. 


Петроковскій окружный судъ, 
на основавіи 846, 847 и 851 ст. 
уст. угол. судопр., розыскиваетъ: 
жителя дер. Боровно, гм. Круши- 


на, Новорадомекаго узда, .Ота- 
нислава Антонова Козелъ, 22 л., 
обвиняемаго по 362 ет. ул. о вак. 
и 294 ст. ул. © наказ., прим ты 
его: ростъ середній, волосы и усы 
русые, глаза голубые, лицо про- 
долговатое, восъ и подбородокъ 
острые; ‘жителя гор. Лодви Саму- 
ила Абрамова Якубовскаго, 20 
лътъ, обвиняем, по 1657 ст. ул. 
о нак., прим$ты его: ростъ сред- 
ній, рыжий, безъ усовъ, лицо шро- 
долговатое, съ длиннымъ носомъ, 
худощавый; жителя дер, и гмины 
Дзбовъ, Чевстоховскаго УЪзда, 
Тосифа Петрова Зембика, 20 лтъ, | 
обвин, по 1064 и 1065 ст. тамож. 
уст., примфты его: ростъ ередвій, 
волосы темво-русые, носъ и ротъ 
умЪренные, лицо круглое; жите- 
лей гор. Соеновиць Станислава 
Вацлавова Кадошевскаго, обвин. 
по 126 ст. угол. улож., прим ты 
его: темный бловдинъ, хорошаго 
роста, илотнаго тБзосложевія и 
Валевтія Мартинова Зыгмунта, 
27 л., обв, по 1 ч. 986 и 1466 ст, 
ул.. примфты его: ростъ еред- 
ній, лицо овальное, волосы русые, 
глаза каріе; жителя гм. Кобе, 
Новорадомск. у$зда, Бровислава 
Андреева Соколовскаго, 23 лЪтъ, 
примВты его: ростъ средній, лицо 
круглое, брюветъ, съ малевькими 
усиками; житела дер. Оляховъ, 
гм Вискитно, Лодзинекаго у$зда, 
Густава 22 лътъ и Рудольа, 20 
лфтъ, братьевъ Фогель и губ. 
гор. Гродно Мирова-Берека Мов- 
шева Кагава, 20 лЬтъ, примфты 
ихъ: Густава Фогеля —ростъ ма 
лый, бловдинъ, тфлосложеше ху- 
дощавое, лицо чистое, безъ усовъ; 
Рудольфа Фогеля—ростъ середній, 
блондивъ, худощавый, лицо чис- 
тое, безъ усовъ, Кагана-—- рост 
средвій, плотнаго тълосложенія, 
лицо чистое, круглое, усы еле 
‘пробиваются, — обвивяемыхъ по 
13 и 1454 ‘єт: улож. о наказ; 
поет. жителя тор. Лодзи Эвгель- 
берта Эмавуелева Адельве, 25 л., 
обвин, по 1454 ст. улож. о вак., 
примъты его: ростъ середній, во- 
лосы темвые, небольшіе черные 
усы, на лиц слды оспы; пост, 
жителя посада Андреева, Клецк. 
губ., Петра Иванова Блихарска- 
го, 30 лЪтъ, обвив. по 2 и 8з. 
1655 ст, улож. о наказ., примъты 
его: ростъ середній, бловдинъ, гла- 
за сБрые, лицо круглое, усы ры- 
жіе, одфваетея прилично; мЪща- 
нипа гор. Озоркова, Левчицкаго 
уъзда, Калишской губ., Израила- 
Ицека Гершева Вайвгарта, 40 л., 
обвин, по 1 ч. 1160 ст. улож. о 
наказ., прим$ты его: ростъ еред- 
ній, волосы черные, глаза пиввые, 
лицо продолговатое, подбородокъ 
круглый, восеъ и ротъ умфренные; 
жителей гор. Петрокова: Вигдора 
Маерова Соломоновича, 25 лЪтъ, 
примфты его: ростъ средній, во- 
лосы русые, обвиняем, ло 287 ст. 
ул. о ваказ. и Шмуля-Киве Лип- 
шица, 20 лЪтъ, обвин, по 1481 
ст. улож. о ваказ,, примфты его: 
ростъ ниже - средній, брюветъ, 
худой, съ небольшими усиками, 
воейтъ коротк. пиджакъ и шляпу; 
жителя гор. Кракова австрЁйск. 
ноддан, Тосифа Домбекаго, 25 л,, 
проживавшаго въ Бендинскомъ 
узд, обвин. по 1681 ст. улож, 
о наказ, примфты его; " роетъ 
средвій, еъ небольшими усами, 
безъ бороды, бловдинъ; жителя 
гм, Гощановъ, Турекскаго у%з- 
да, Калиш. губ., Мартина Янова 
Стройввонса, 33 лЬтъ, обвиняем. 
по 18 и 1454 ст. улож. о наказ., 
прим$ты его: ростъ малый, блов- 
динъ, худощавый, лицо чистое, 
усы свЪтло русые больше, бре- 
ется, работалъ на Фабрикъ Шей- 
блера въ г. Лодзи; жителя гмины 
Прушковъ, Ласкаго у., Казим!ра 
Страмскаго, 22 лфтъ, обвиняем. 
по 13, 1630, 1632 п 1634 ст, ул. 


о нак., примъты его: ‘роетъ сред- 
вій, шатенъ, безъ усовъ, лицо 
круглое, чистое; пост. жителя г. 
Лодзи Владислава Япона! Яжем- 
бовскаго, 19 лътъ, обвин, по 2 и 
3 п, 170' ст, уст, о наказ, при- 
мёты его: роетъ выше ередвій, 
шатенъ, лицо продолговатое; жи- 
теля гмины Кононвида, Велюн- 
скаго уъзда, Калишев. губу Фай- 
веля-Лейба Альтерова Бобровска- 
го (онъ-же Михаловичъ), 34 лЪтъ, 
обвин, по 1065 и 1073ќст, тамож. 
уст., прим ты его: ростъ ередвій, 
волосы русые, тлаза голубые, ли- 
по продолговатое, носъ и ротъ 
умБренные; жителя гор. Бендиня 
Шмыуля- Герта Фосекова. Зиль: 
берштейна, 41 года, примЪты его: 
ростъ среевій, волобы на гдлов%, 
бород% и усахъ черные, глаза ка- 
ріе, носъ и ротъ ум ренные; пост. 
жит. г. Варшавы Тосифа Израиле: 


ва Рабиновича, 57 л,, пр. его: ростъ 6 


средній, брюветъ, черные больпие 
усы, стриженая борода, носъ боль- 
пой, воситъ очки; жителя гмины 
Ковале-Нанске, Турекскаго у%з., 
Колишск. губ,, Владислава Анто- 
нова Вальчака, 24 лЪтъ, обвин, 
по 1067 ст. там. уст, примЪты 
его: ростъ малый, глаза голубые, 
волосы ‘русые; лицо’ продолгова- 
тое, ротъ умфревный; жителя дер, 
Вытардовъ, тм. Болесзавъ, Оль- 
кушскаго у%®з., КЪлецк, г., Якова 
Иванова Каспржика, 70 л., обви- 
няем. по 2ч. 1554 ет. ул. о вак., 
примъты его: роетъ малый, лицо 
круглое, глаза сФрые, борода и 
волосы еБдые, хромой на л$в. ногу, 
нищенствуетъ по Бендин; узду; 


жительницу ‘гмины Васневъ,;Опа- | 


товекаго Узда, Радомекой губ., 


крестьявку Антонину Францеву | 


Ціовтковскую, 20’ лътъ, обвин, 
по 977 ст. улож. о нак., прим ты 


ея: ростъ средній, волосы темные, | №8 


глаза пивпые, носъи ротъ умф- 
ренные, лицо круглое; жителя го- 
рода Конска, Радомской губ., 
Лейзора ПШоелева, Саковскаго, 


32 лЪтъ, обвивяемаго по 172 ст. || 


улож. о наказ. примЪты его: 


ЗОВИ ФРТИХЬ КАТ. 


ростъ выше средній, волосы чер- 
вые, глаза бурые, лицо продолгов, 

Всякій, кому извзство м%ето- 
пребываніе розыскиваемыхъ, обя- 
занъ указать суду, гдЪ ови вахо- 
дятся. Установлевя, въ вЪдом- 
ств которыхъ окажется имуще- 
ство ихъ, обязаны немедленно 
назначить администратора, или 
отдать ‘его въ секвестрь (Бо), 


Вице-Губернаторъ, 
Полковникъ Фортвенглеръ. 


Секретарь Дорево. 


ранррирнананинииниииинаанииининонлиинаи 


ЧАСТЬ НЕОФФИЦТА ЛЬНАЯ. 


ОТБРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 г. 5] 


а ПЕРВЫЙ въ Россін оменед, курналъ- 
справочиикъ 


ДИР БЛУЖАЩИХЬ" 


ПРОГРАММА: д%йствующія и 
вновь издающ. уваконвевія, прави» 
ла, таксы и проч. во веБмъ вЪ- 


домствамъ, равъябненія и рЪшенія 
Сената; статьи по :вопробамъ от- 
правленія службы и быта служа- № 
щихъ у насъ и за границей; от- 
вывы[о произведеніяхъ печати, гл. 
обр., по саморазвитію и самообра- 


зованю; отв ты на вопросы под- 
писчиковъ изъ служебной практи- 
ки. Годовымъ подииечикамъ от- 
дъльныя{ брошюры и книги епра- 
вочнаго; характера, Журналь по 
богатству матеріала вам%нитъ 
мномя дорого стоящія изданія и 
бӯдетъ полезнымъ еправочнымъ 
поеобіемъ не только дли елужа- 
щих, но и для лицъ, `имБЮюЩИХЪ 
надобность обращаться къ казен. 
и обществ. учренденіямъ. 


Подписавшимел на 1909 г, жур- 
налъ за ноябрь и декабрь высы- 
лаетея безплатно. Цна ва годъ {6 
(50 №2) —4 р., 1/, г. 2 р, 50 в. 1, № 
г, 12р. ;40 к., 1 ме. 50 в. Разероч- № 
ка: но И руб.—при подписк%,ў къ 

х марту, маю и іюлдю. 


Адребъ конторы и редакцін: Мо- 
Я сква, Мясницкая, 55.Телеф, 219—560, 


Недавно въ Париж закончилась печатавіемъ 


новая библіотека легкаго чтенія любимЪйшихъ 
Французскихъ писателей -— модервистовъ. Въ 
розничной продаж каждая’ книга этой библіо- 
тени стоитъ не мене 75 н, а въ лучшемъ 


| 


ВИИГИ, =здавіп съ массой иллюстрашй отъ 1р., до 2 р. рур ДЕЙ 
энземпляръ 


Мы нашли возможнымъ удешевить стоимость этихъ книгъ 
до минимума, при уеловіи выписки книгъ не по-штучно, а одно- 
временно всей бибмотеки или частијея.: Бъ то-же время, счи- 
таясь съ вполяъ поня?нымъ недовћріемъ публики къ вовым® 


издательствамъ, мы нашли возмоњнымъ 


предоставить подпиечи- 


камъ уплачивать стоимость библютеки 10 МЬрЪ полученія книгъ. 


Въ настоящее время 


мы открываемъ предварительную 


запись, которая вснор будетъ прекращена, и оставшіеся отъ 
подписки экземпляры будутъ пущены въ продажу по ца отъ 


1 р. до 2 р. экземпляръ. 
„Библіотека’ французскихъ 


писателей“ будетъ состоять изъ 


52 книгъ, прекраено изданныхъ, съ массой иллюстрацій въ текст%, 
исполненныхъ лучшими заграничвыми художниками. 

Въ нее войдутъ лучпия произведенія слфдующихъ авторовъ: 
М. Барре, Ж. Бертеруа, Т. Берваръ, П:`Бурже, А. Бриесопъ, 
Р. Веберъ, Вилли, Г; Гише, А. Германъ, Бр. Гонкуръ, Гюй- 
смавеъ, Л. Доде, А. Доде, Б. Дорвезьи, Г. Д’Еспарбесъ, Жиит, 
Г. Лаведанъ, Ш; Люпсъ, В. Маргеритъ,: О. Мирбо, М. Прево, 
Э. Родъ, А. Терье, П.. Эрвье; К. Феровальу А, Фрапье и др. 

Условія подписки: Вся библіотека въ 52 книги—16 р,, съ 
съ’ доставкой ‘и тёресылкой, ` 1/; библіотеки—9 р., !/,—5 р. До- 
пускается разсрочка платежа отъ 1. руб, по мЪрЪ полученія книгъ 
подписчиками. При подпискћ. необходимо. прислать свой точный 
адресъ и задатокъ въ разм5рВ ва всю библіотеку не мевфе 


11, библ1о- 
теки 


1), 


1). 508. п '/, 1), 


Тотчасъ по получени за- 
датка высылаются первыя 


вышедшія .уже въ свЪтъ книги. 
Книжнымъ магазинамъ-—скидка 5%, выписывающимъ одно. 
временно менфе 10 комплектовъ-—10% или, по желавію,— 11-ый 


безплатяый экз. 


Простую и денежную корреспонденщю адресовать: С.-Петер- 
бургъ, Гороховая, 32. Книгоиздательство „БИБЛЮТЕКА ФРАН- 


ЦУЗСКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ“. 
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№ 2-10 Явваря 1909 г. ПЕТРОКОВСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЪДОМОСТИ. г. у - %. 


10-й годъ изданія, ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 голь. 


й У СРНА ПОПИС лион АМИ $ 


тОлпиечля Муд РАЗСРОЧЕА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКА: $ 

ПОД ДЛСЛАЯ ЦА ДЛЯ ГГ. ИНОГОРОДНЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: с 
ХА ГОДОВОЕ ХЗДАНІЕ НИВЫ"“ еи. въ2 | въЗ | въ 4 
—#‹9 00 ОМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ чь- : 9 нені. сро тнай. 
| Безъ до. Съ пересыл- оза а оа ТОВ | рав 
С. петер. } |. р д. | кою во о го: Барди. ин м к. та 
Я | рода и мЪст- Т ТРТ , —= | 2р. 

ги оТ р. 1 августа аА. — 12р.50к.| 2 р. с 

ОИ Я а р Итого . . . (8р. | 8 р.: (8р. ‹ 

тА К, 
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въ 0. - Пе- Для гг, служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка- 
тербургЪ . За границу. ..:.* 19 р. зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербург%, Москв%, Одес- 
еъ и друг. город.), допускается разсрочка на еще болће 

Безъ доставки въ двухъ отд®леніяхъ „НИВЫХ; льготныхъ условіяхъ, за ручательствомъ гг, казначеевъ 


7 въ Моонвь, яз Повтор 2) Удо инн мы, 6 ИЛЛЮВТРИРОВ ЗКУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, щит вом уощино роеричой но зеоратной вы 


Н. Н. Печковсвой м „Образованіе“ сылк - 
Ге )5 Е р Тв. 50 и ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всЪ 


ААА АЛЛА В о ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕН. ЖИЗНИ, Фла а увы нда 


—2255 Шри каждомъ №',НИВЫ“, независимо отъ другихъ приложенй, подписчики получать по одной книгћ. 2555522 


ЭАААААХКАХ 


МАРУ 


„НИВЂ“ исполняется сорокъ лътъ, Возникшая въ концъ шестидесятыхъ годовъ, „НИВА“ твердо держала свой куреъ среди смъвявшихея общественныхъ теченій, ведя 
своихъ читателей къ свъту званія, вковфчной правды и красоты. „НИВА“ дала читающей Россіш сочиненія ея лучшихъ писателей: Достоевекаго, Тургенева, Гончарова, Гри- 
'оровича, Гоголя, Салтыкова- Щедрина, Чехова, ЛЪекова, Данилевекаго, Шеллера-Михайлова, Станюковича, Боборыкина, Лермонтова, Жуковекаго, графа Алекећя Толстого и 
Глъба Усиенскаго, неуклонно продолжая свою культурную миесію изъ года въ годъ. И, оглядываяеь теперь назадъ на пройденный путь, „НИВА“ можетъ съ сознаніемъ `чест- 
но исполненнаго долга, такъ же уввренно, такъ-же систематично продолжать свою проевтительную задачу: — дать каждой русской семьћ, каждому русскому гражданину 
русскую литературу въ лицё ея крупвейшихъ. иредставителей, создать литературный Пантеонъ. 


Въ 1909 году „Нива“ дасть свовмъ подпиечикамъ: 
52 АЕ \ художеств.-литературнало жур. „НИ В А“, заключающало в себъ романы, 52 КНИГИ отпечатанныя четким шрифтом, на хорошо злазизированной 


". повљсти и разсказы; снимки со картине прежних и современны жудожни- 5 бумамь'и содержалиая: 


ков5, рисунки, гфотоэтюды и иллюссраціш соврем. ‘собъитлй. 


у ИИ „ОСАДЫ ПИТЕРАТУРНЫХЬ И ПОПУПАРНО-ИАТЧНЫХЬ ТРОПОС“ 


постепенно превратившихея Въ ежемесячный журналъ, содержащий романы, повестки, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи ‘современныхъ авторовъ 
съ иллюстращями, и отдћлы библіографіи, смЪси, шахмать, шашекъ, задачъ и разныхъ игръ. : 


„На страницахь „НИВЫ“ и ея „Литературныхь Приложевій“-—можемъ смћло сказать -за истекшія 40 лфть съ читающей и мыслящей Россіей говорили већ. наши 
крупн®йшіе писатели во главъ съ ихъ корифеями, „НИВА“ прекрасно сознаётъ свою исключительную роль наиболъе раепространеннаго иллюстрированнаго журнала, въ \, 
своихъ многочиесленвыхъ отдЪлахъ дающаго отвътъ на запросы самыхъ разнородвыхъ елоевъ населевія, общественныхь классовъ, профессій, семейнаго положенія--отцовъ, 
матерей, юношества. 

та отвётственная задача заставляетъ насъ ‘соображаться съ развивающимися духовными потребностями и, строго держась нашей исконвой задачи просвЪщевія, от- 
ражать русскую дъйствительность во веъхъ ея современныхъ широкихъ проявленіяхъ, преломляя ея лучи сквозь призму лучшихъ умовъ народа. 

ВЪрнымъ зеркаломъ нашего, и міроваго искуества будетъ „НИВА“ и въ наступающемъ году. Все, что будетъ талавтливаго и выдающагося ва нашихъ столичных 
художественныхъ выставвахъ; все, что будетъ, приковывать вниманіе въ Западной Евроиё въ СОалонахъ Парижа, Берлина, Мюпхени и Лондона -—на годичныхъ выставкахъ, — 
обо всемъ этомъ „НИВА“ постарается дать представлене своимъ читателямъ. 


ттолнон ОСЕУР АТН: СО-ЕТРЕН-ННЕНТТРА въ 


хь ИССА 


Съ потретомъ и вритино-бїографическимъ очеркомъ. 
_ (Цна существующаго издан я въ отдфльной продаж безъ пересылки —14 руб.). 


Великимъ талантомъ бытописателя и сатирика русской жизни, примыкая къ Салтыкову-Щедрину и Глћбу Успенекому, Мельниковъ-Печерекій въ то же время принад- 
лежитъ къ художествевной школ%, изъ которой вышли Гончаровъ, Писемскій, Тургеневъ, гр. Левъ Толстой —эти великіе учители русекой жизни, освЗтивиие ея внутренній смыелъ. 

Вею жизнь провель Мельниковъ-Печерекій среди народа, изучая его съ любовью въ его истинной обетавовкъ. По его же признанію,—побывалъ онъ на Руби въ »лъ- ^ 
сахъ и на горахъ, и въ болотахъ и тундрахъ, и въ рудникахъ, и ва крестьянскихъ полатяхъ, и въ тћеныхъ кельяхъ, и въ скитахъ, и въ дворцахъ, всего не перечтешь“. Д 

И, позвавъ всю эту Русь, живымъ словомъ повфдалъ намъ онъ о ней, повфдалъ о такихъ сторонахъ ея, какихъ еще ве касался до него ни одинъ нашъ художникъ слова. 

Знаменитые его два ромава, по иде и прееметвевной связи сливающіеея въ одинъ романъ—„ВЪ ЛЪСАХЪ“ и „НА ГОРАХЪ“- безпредъльная картина быта русскаго · 
народа, его жизни, вЪрованій, преданій. _ , і 


ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ь №, 


8 шь ГЕНРИКА ИБСЕНА 


Въ извъстномь перевод А. и П. Ганзенъ, удостоенномь Акадещей Наунъ почетназо отзыва. Св портретомз, критико-бюрафическимь очеркомз и предисловіями къ пъесамъ. 
(Цна сущеетвующаго изданія въ отдфльной продаж безъ пересылки—12 руб.). 


Имя Ибсена извфетно веему культурноту міру. Пьесы его идутъ на вефхъ европейекихъ еценахъ, возбуждаютъ восторги и споры въ литератур, театр®, обществ%, 
семь. Мы ечитаемъ, что ‘каждому культурному человъку интересно и желательно имЪть ихъ и въ своей .библіотек%. : 


„Самый сильній человъкъ тотъ, кто одинъ“-—вотъ символъ вђры Ибсена. Гордо и емфло выступилъ онъ безпощаднымъ судьей общества и его. условности понятій, 
Ибеенъ-—въ въчномъ :разладв еъ обществомъ, съ тъмъ сплочевнымъ большинетвомъ, которое онъ считаетъ самымъ опаснымъ врагомъ свободы и истины. — Идеализмомъ про- 
никнуто каждое слово. Ибсена. Онъ хочетъ сказать намъ, что нельзя долго жить такъ, какъ мы живемъ. Это—одинъ изъ тёхъ .сильныхъ умовъ, которые подготовили пережи- 
ваемый нами великій уметвенный поворотъ отъ. разрушительныхъ теорій къ созидающей хилософекой и художественной работ%. 


) ЛЕЈК ежемЪсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ“; До 200 столбцовъ текста формата „НИВЫ“ со мноњествомъ иллюсрацій. Въ томъ же модномъ журнал чита- 
Ы тели найдутъ въ отдьлъ „Почтовый ящикъ“ цЪлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству и отвЪты ва разнообразвые вопросы подиисчиковъ, 


4 ЛИСТОВЪ содернащихъ боле. 300 .рисунковъ для рукодћльныхъ, выпильныхъ работъ и для выжиганія, и около 300 чертежей выкроенъ въ натураль» 
ную величину, выходящихъ ежемъсячно. : 


1 стенной календарь на 1909 годъ, отпечатанный краснами, 


РРӘМИННЦИИНИНЫЦИНННЦ ЦИН ЦНЕЦИЦИЫННННЦНЦЦОНИЦАЦОНЦИНИНОИЦЦИЦЦЦЦНИННИННИНИНИЦИНИЫИЦЦИМЦЦОННЦИНЦЦЦННИНЦНИЦЫОДЦЦОНДИНОНЦОЦИЫНЦОИЦИННЦЦДЦННИЦНАЦНННЫЦННЦЦНЦЦИЦЦЫНЫЦИЦРЦИНННИЦИИЦРОНИНЦИНЦЦНЫНЫНИЦИНИНИЦИНЫНАЦИРАЦАЫРННИНИНЦИЦИНННИЕР Ей - у 
Иллюстрированное объявленіе о подпискЪ высылается безплатно по первому требовавію. При высылкв денегъ почтовымъ переводомъ слфдуетъ обозначать непремен-: 
но на самомъ переведЪ (а не въ‘отдфльномъ пиеьм%); ва что именно предназначаютеа деньги, а также адресъ (подробный ‘и зеткій). ш 


Требовавія и деньги просимъ адресовать: ВЪ Жонтору журнала .„Нива“, С.-Петербургъ улица Гоголя. № 22. 


== —— зарин ноу 


Печатано въ Петроковекой Губернской 'Тапограеіи. Редакторъ А. Теодорчикъ. $ 


